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Preise Herbst 1982 /Frühj. 1983 


Niedrige Rosen 

Güteklasse A (1. Qualität) 


Preisgruppe 

1-9 Stück 

10-49 Stück 

ab 50 Stück 


einer Sorte 

einer Sorte 

einer Sorte 


per 1 Stück 

per 10 Stück 

per 100 Stücl- 


DM 

DM 

DM 

1 

4,35 

37,50 

300,- 

2 

4,80 

42- 

340,- 

3 

5,30 

47,- 

381,- 

4 

5,80 

52- 

413,- 

5 

6,30 

5 7 f - 

445,- 

6 

6,80 

62- 

486,- 

7 

7,30 

67- 

527,- 

8 

7,80 

72,- 

567,- 


Hochstammrosen 


Vorrätige Sorten siehe Seite 33 

1 Stück 

10 Stück 

Hochstamm 

ca. 90 cm hoch 

22,- 

198,- 

Halbstamm 

ca. 60 cm hoch 

19,- 

164- 

Fußstamm 

ca. 30 cm hoch 

16,- 

140,- 

Trauerrosen 

ca. 140 cm hoch 

27,- 

240,- 

Güteklasse B 

= 25% billiger 




Bei Lieferung nach dem 1. Januar 1983 wird auf die obigen Preise 
ein Überwinterungszuschlag von DM 10,- p. 100 erhoben. 


Flieder 

in veredelten Sorten 


Andenken an L. Späth . dunkelpurpur 

Charles Joly . dunkelrot. gefüllt 

Mme. Cas. Perier . weiß, gefüllt 

Mme. Lemoine . weiß, gefüllt 

Michel Büchner . lila, gefüllt 

Primrose . cremegelb 

1 Stück 10 Stück 

Büsche 3-4 Triebe 14,50 124.— 

Büsche 5-7 Triebe 22,50 1 85,- 

Büsche 8-12 Triebe 26- 225,- 

Halbstämme 80-100 cm 22,50 1 85,- 

Halbstämme 100-125 cm 26,- 225,- 


Mandelbäumchen 


(Prunus triloba) 

Büsche 3-4 Triebe 10,50 84- 

Büsche 5-7 Triebe 12,60 105,— 

Büsche 8-12 Triebe 15,20 128,— 

Halbstämme 60-80 cm 19,- 158,- 

Halbstämme 80-100 cm 21- 176,— 

Halbstämme 100-125 cm 25- 210,- 


Alle Preise verstehen sich einschließlich Mehrwert¬ 
steuer. 


Mindestauftragswert DM 25,-. Wir bitten um Verständnis, daß wir aus technischen Gründen Aufträge unter DM 25,- 
nicht mehr ausführen können. 
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Zu unserem Katalogumschlag: Vor neun Jahren brachten wir Rosen-Briefmarken auf dem Titelblatt unseres Katalo- 
ges. Zu besonderen Anlässen geben Postverwaltungen auch gerne „Blockausgaben" aus. Einige Beispiele mit 
Rosenmotiven zeigen wir Ihnen in diesem Jahr. 
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„Rosige Zeiten“ 

... soll Ihnen unser neuer Katalog bringen. Wir freuen uns sehr darüber, daß die Liebe zur „Königin der Blumen“ 
eher zunimmt und trotz allgemeiner wirtschaftlicher Schwierigkeiten im vergangenen Jahr das Interesse für 
neue Rosenpflanzen so groß war, daß leider nicht alle Wünsche erfüllt werden konnten. Für den kommenden 
Herbst und das darauffolgende Frühjahr steht jedoch wieder ein umfassendes Angebot bereit, und Sie sollten 
uns oder Ihrem Gartenfachgeschäft rechtzeitig Ihre Wünsche bekanntgeben. 

Damit immer mehr Rosenfreunde, die keinen eigenen Garten besitzen, sich in Töpfen, Kübeln, Schalen und 
Balkonkästen ihre Lieblingsblumen anpflanzen können, darum werden wir uns, zusammen mit vielen Kollegen, 
in den nächsten Jahren besonders bemühen. Mit FINNSTAR von G. de Ruiter haben wir in diesem Jahr wieder 
eine Rose neu in unserem Programm, die für diese Art der Pflanzung besonders gute Eigenschaften mitbringt. 

Interessante und gute Neueinführungen sind uns immer ein besonderes Anliegen. Mit der Edelrose LISELLE 
(de Ruiter) bringen wir eine neue Farbe bei den Teehybriden, und mit KOBOLD die erste Rose aus der Serie der 
„handgemalten Sorten“ von Sam McGredy. 

Besonders gesunde und problemlose, duftende Neuzüchtungen haben wir von Jack Harkness neu in unserem 
Programm mit MOUNTBATTEN und ROSIKA, die sowohl für höhere Beete als auch für kleinere Gruppen oder 
als Einzelzierstrauch geeignet sind. 

Die Beetrose BIRA entstammt der bekannten Sorte „Träumerei“ und hat die gleichen guten Eigenschaften. 
FAIRY PRINCE ist eine kleinblumige, reichblühende Rose, die breitbuschig und bogig-überhängend wächst und 
flächenbedeckend als sogenannter „Bodendecker“ verwendet werden kann. 

Mit MADELON (de Ruiter) bringen wir erstmals eine neue Treibrose, mit außergewöhnlich hohen Erträgen, die 
besonders für den Erwerbsgärtner interessant ist. 

Für Ihr bisheriges Vertrauen bedanken wir uns sehr herzlich und werden uns auch weiterhin sehr darum 
bemühen, mit Ihrer Hilfe unsere Umwelt durch schöne Rosen freundlicher zu gestalten und Ihnen „rosige 
Stunden“ im grauen Alltag zu schenken. 

Ihre 

ROSEN-UNION eG 


Zeichenerklärung 

^ — Eigene Neueinführung 

® = Die Namen dieser Sorten sind waren 
zeichenrechtlich geschützt oder zurr 
Warenzeichenschutz angemeldet. 
Nachbau untersagt, Weiterverkauf untei 
Beachtung der Bestimmungen nur inner¬ 
halb der Bundesrepublik Deutschland. 
jfbr 1 Anerkannte Deutsche Rose, Wertzeugnis 
O für geprüfte Rosenneuheit. Erläuterungen 
adr siehe Seite 20. 


G — Als Gartenrose in Gruppen oder Beeten geeignet. 

S — Als Schnittrose für die Vase geeignet. 

T — Empfehlenswerte Treibrose 

To — Empfehlenswerte Topfrose 

P — Parkrose; als Einzelstrauch oder in Gruppen für Parks, Anlagen 
und größere Gärten geeignet. 

D — Duftrose 

€ — Für Halbschatten und Höhenlagen geeignet. 

40-60 cm — Höhenangabe; mittlere Höhe, die in unserer Gegend normaler¬ 
weise erreicht wird; bei Edel- und Beetrosen Frühjahrsschnitt 
vorausgesetzt. 

VI—VII — Monat der Blüte 







Großblumige Edelrosen 

Unter dieser Gruppe finden Sie fast ausschließlich Teehybriden. Gartenrosen mit edelgeformten, großen Blumen, die, 
meist einzeln, auf straffen Stielen stehen und überwiegend als Schnittrosen geeignet sind. Verwendung finden sie für 
Beete, als Gruppen- oder Einzelpflanzung. Die Pflanzweite richtet sich nach der Wuchsstärke der Sorte und liegt in der 
Regel zwischen 30 und 40 cm. 




5 ALEC'S RED® (Cocker 1970) T. H. 
kirschrot, G S 50-70 cm D (!) 


Eine hervorragende stark duftende Edelrose. Die riesen¬ 
großen, edelgeformten Blüten sind kirschrot und stehen 
auf dicken, festen Stielen. Die Sorte ist sehr starkwach¬ 
send und äußerst reichblühend, hat wunderschönes, 
glänzendes Laub, gleichmäßigen Wuchs und ist äußerst 
gesund. Der ausgiebige Duft ist sicher auf die Muttersorte 
Duftwolke zurückzuführen. Alec’s Red ist eine vielfach 
prämierte Sorte, erhielt viele Duftpreise und in England 
die höchsten Auszeichnungen, die je eine Rose auf sich 
vereinigen konnte. ADR-Rose 1 Stück DM 6,30 


6 ALEXANDER® (Harkness 1972) T. H. u. Großbl. Flor. 

(Syn. in der Schweiz: Alexandra) 

V leuchtend zinnoberrot, G S €80-100 cm D 

Starker Wuchs und strotzende Gesundheit sind neben 
der auffallenden, leuchtenden zinnoberroten Blütenfarbe 
die wesentlichen Merkmale dieser Harkness-Rose. Die 
Blüten sind edelgeformt und nur leicht gefüllt, öffnen sich 
daher bei jeder Witterung tadellos; sie stehen meist 
einzeln, teils auch in kleinen Dolden und haben einen 
angenehmen Duft. Das Blattwerk ist glänzend dunkel¬ 
grün. Die reichblühende Sorte eignet sich vorzüglich zur 
Gruppen- und Beetpflanzung, sowie als blühende Hecke. 
Viele Medaillen und Auszeichnungen. 

ADR-Rose 1 Stück DM 6,80 

6 AMBASSADOR® (Meilland 1977) T. H. 
aprikosenfarbig, G S 50-60 cm D 

Edelgeformte, längliche Knospen entfalten sich zu einer 
gut gefüllten, aprikosenfarbigen Blüte auf starkem Stiel 
mit leichtem Duft. Der Wuchs ist buschig, das Laub dun¬ 
kelgrün, halbmatt. Eine sehr blühwillige Sorte mit einer 
auffallenden, aparten Farbe. 1 Stück DM 6,80 




Günstige Pflanzzeit ist im Herbst (Oktober/November), so lange der 
Boden frostfrei ist und im Frühjahr (März-Mai), sobald der Boden soweit 
abgetrocknet ist, daß er sich gut bearbeiten läßt. 

Rosen im Topf oder Container vorkultiviert, können ganzjährig gepflanzt 
werden, selbst in der Blütezeit wachsen sie ungestört weiter. 





















6 ANTONIA RIDGE® (Meilland 1976) IH. 
johannisbeerrot, G S 60-80 cm D 

Die Knospen sind dunkelpurpurrot, die edle Blüte johan¬ 
nisbeerrot und gut gefüllt, mit leichtem Duft. Die Pflanze 
ist von mittlerer Höhe und blüht großzügig und ist dadurch 
speziell als Beetrose empfehlenswert. 1 Stück DM 6,80 

7 AVE MARIA® (Kordes 1981) T. H. 
lachsorange, G S 40-60 cm D 

Knospen lang, edel, spitz, lachsorange, beim Aufblühen 
in ein kräftiges Lachsrot übergehend. Angenehmer, 
starker Duft. Pflanze buschig, gut verzweigt, mit großer, 
dunkelgrüner Belaubung. 1 Stück DM 7,30 

4 BACCARA® (Meilland 1956) T.H. 
leuchtend geraniumrot, G S T 60-80 cm 

Weltbekannte Treibsorte. Leuchtend geraniumrot, feste 
Knospe und einzigartige Haltbarkeit der stark gefüllten 
Blüten. 1 Stück DM 5,80 

5 BAD NAUHEIM® (McGredy 1973) T. H. 
a (Syn. National Trust) 

™ rubinrot, G S 50-70 cm 

Eine außergewöhnliche Rose, die besonders durch ihre 
fantastischen, sternförmigen Blüten auffällt. Zu Ehren 
unserer schönen Kurstadt und als äußeres Zeichen unse¬ 
rer Verbundenheit haben wir dieser Rose den Namen 
„Bad Nauheim“ gegeben. Eine Sorte, die reicher und 
andauernder als andere Teehybriden blüht. Die Farbe ist 
ein leuchtendes Rubinrot. Sehr gesunde Pflanzen mit 
reichlichem, dunkelgrünem Laub, das anfangs rötlich ist. 

1 Stück DM 6,30 



2 BEAUTE (Malierin 1953) T.H. 
goldorange, G S 50-70 cm D 

Ungewöhnlich langgestreckte, große Knospe, rein gold¬ 
orange. Die Pflanze wächst üppig und gesund und ist 
sehr reichblühend. Duft! 1 Stück DM 4,80 

4 BLESSINGS® (Gregory 1968) T.H. 
korallenrosa, G S 50-70 cm D 

r Die edelgeformten Blüten haben einen angenehmen 
Duft, stehen einzeln auf drahtigen Stielen und sind von 
einem weichen, zarten Korallenrosa. Blessings ist ein 
Sämling von „Queen Elizabeth“, hat einen sehr guten, auf¬ 
rechten Wuchs, wird jedoch nicht ganz so hoch wie die 
Elternsorte. Zum Schnitt und zur Beetpflanzung sehr 
geeignet. Äußerst reichblühend. Mehrere Goldmedaillen. 

1 Stück DM 5,80 

8 BLUE PARFÜM® (Tantau 1978) T. H. u. Großbl. Flor, 
lila-violett, G S 40-60 cm D (!) 

Große, sehr gut gefüllte Blumen, lila-violett, mit berau¬ 
schendem, starkem Duft. Die Pflanze wächst üppig, gut 
buschig und hat glänzendes, dunkelgrünes Blattwerk. 
Früh- und reichblühend. 1 Stück DM 7,80 



Rosen sind Sonnenkinder, sie wünschen einen luftigen Platz in vollem 
Licht und möglichst mit Bodenbeschattung. Besonders widerstands¬ 
fähige Sorten wachsen und blühen allerdings auch in halbschattigen 
Lagen noch gut. 

Rosen gedeihen in fast allen Böden, wenn diese gut bearbeitet sind und 
die erforderlichen Nährstoffe bieten. Die beste Voraussetzung für kräftiges 
Wachstum und reiches Blühen bieten tiefgelockerte, lehmig-humose, 
nährstoffreiche Böden. Nasse und kalte Standorte meiden. Ungünstige 
Bodenverhältnisse durch Torf und andere humose Stoffe verbessern 
(Rinderdung). 












8 BURGUND ’81® (Kordes 1981) T. H. 
samtig-blutrot, G S 60-80 cm D 

Knospen sehr groß, schwarzrot, Blumen in edler Form, 
sehr groß, leuchtend blutrot mit Samtschein, duftend. Die 
Pflanze ist stark verzweigt, sehr wüchsig, die Belaubung 
groß, dunkelgrün. 1 Stück DM 7,80 


6 CARLITA® (Kamrad 1975) T. H. 
orangerosa, G S (!) 70-90 cm D 

Ausgezeichnete Freilandschnittsorte, Sport von „Carina" 
mit den gleichen guten Eigenschaften. Elegante, langge¬ 
streckte Knospen und guter aufrechter Wuchs zeichnen 
diese Rose aus. 1 Stück DM 6,80 


2 CAPISTRANO (Morris 1949) T. H. 
rosa, G S 60-80 cm D (!) 

Große, eiförmige Knospe. Stark duftend! Leuchtend rosa, 
Pflanze außerordentlich stark wachsend. 

1 Stück DM 4,80 


7 CARIBIA® (Wheatcroft 1973)1 H. ' 
goldgelb-rot gestreift, G S 50-70 cm D 

Große, goldgelb-rot gestreifte Blüten stehen einzeln auf 
straffen Stielen; edelgeformt, leicht duftend. Die Pflanze 
wächst buschig vieltriebig, ist früh- und reichblühend und 
hat mittelgrünes, glänzendes Laub. 1 Stück DM 7,30 


1 CHRYSLER IMPERIAL (Lammerts 1953) T. H. 
dunkelblutrot, G S 50-70 cm D (!) 

Außerordentlich große Blumen, dunkelblutrot, samtig 
überhaucht. Üppiger, kräftiger Wuchs, starker Duft! 

1 Stück DM 4,35 

1 CORONADO (Peterson&Dering 1961) T. H. 
mehrfarbig rot/gelb, G S 60-80 cm 

Die edelgeformte, sehr große Knospe ist scharlachrot mit 
kupferfarbigen und orangegelben Schattierungen, die 
Blume riesengroß und gut gefüllt. Eine gesunde Farben- 
Rose mit äußerst starkem, aufrechtem Wuchs. 

1 Stück DM 4,35 


5 CARINA® (Meilland 1963) T.H. 
silbrigrosa, G S (!) T 70-90 cm D 

Elegante, gut gefüllte Blumen; silbrigrosa, leicht duftend 
und sehr lange haltbar. Der Wuchs ist stark und aufrecht. 
Die einzelnen Stiele lang und kräftig. Als Freilandschnitt¬ 
rose, Treibsorte und Gartenrose bestens bewährt. 
ADR-Rose 1 Stück DM 6,30 


7 CORONATION GOLD® (Cocker 1981) T. H. u. Großbl. Flor, 
w tiefgoldgelb, GS 50-70 cm D 

r Die großen, eleganten Blumen entfalten sich aus rundli¬ 
chen Knospen und haben einen leichten angenehmen 
Duft. Die Farbe ist tiefgoldgelb mit orangen Schattierun¬ 
gen. Besonders auffallend an der reichblühenden Sorte 
ist das kerngesunde, glänzende, dunkelgrüne Blattwerk. 

1 Stück DM 7,30 



6 CORSO® (Cocker 1978) T. H. 
v orangefarben, G S (!) T 50-70 cm D 

r Die edlen, leuchtend orangefarbenen Blüten, bestechen 
insbesondere durch die neuartige auffallende Farbe, die 
leider nicht ganz wetterbeständig ist. Die Blumen sind 
ungewöhnlich lange haltbar, auch in der Vase und stehen 
auf langen, straffen Stielen, fast nur einzeln. Die Sorte ist 



Vor dem Pflanzen gut wässern, die Rosen am besten einzeln oder bundweise 
einige Stunden (2-4) ganz in ein Wasserbad legen, bei Frühjahrspflanzung 
möglichst 12 Stunden (z. B. über Nacht). 

Sollten Rosenpflanzen in gefrorenem Zustand eintreffen, dann in einem 
ungeheizten, frostfreien Raum langsam auftauen lassen, erst anschließend aus¬ 
packen. 

Wird nicht sofort gepflanzt, werden Rosen im Garten eingeschlagen und bis min¬ 
destens 10 cm über der Veredlungsstelle mit Erde angehäuft. 













7 CRUCENIA® (Harkness 1978) T. H. 

v leuchtend salmorange, G S 50-70 cm 

' Zu Ehren von Bad Kreuznach, der „Stadt der Rosen und 
der Nachtigallen“ erhielt diese neue Rose den Namen 
„Crucenia“. Die edlen, stark gefüllten Knospen in leuch¬ 
tendem Salmorange öffnen sich zu riesigen Blüten, leicht 
duftend, die Farbe bis zum Verblühen haltend. Die Pflanze 
wächst üppig mit reichlichem mattgrünem Laub. 

1 Stück DM 7,30 

5 DORIS TYSTERMANN (Wisbech Plant Co. Ltd. 1975) T. H. 
kupferorange, G S 60-80 cm D 

Stark aufrecht wachsende Sorte mit schöner, bronce- 
grüner Belaubung. Die edelgeformten, großen Blumen 
sind bräunlich kupfer-orange und haben einen leichten 
Duft. Reichblühende Schnittrose mit guter Haltbarkeit. 

1 Stück DM 6,30 

7 DOUBLE DELIGHT® (Swim 1978) T. H. 
weiß-rot, G S 50-70 cm D (!) 

Eine der außergewöhnlichsten und auffallendsten Rosen 
mit starkem Duft. Die elegante Knospe ist im Inneren 
cremeweiß mit starken, unregelmäßigen, rubinroten 
Rändern an den Blütenblättern. Beim Öffnen der edlen 
Blume vermehrt sich das Rot, stets einen interessanten 
Kontrast zum weißen Inneren der Blüte bildend. Die 
Pflanze wächst mittelstark, aufrecht und hat glänzend¬ 
grüne Belaubung. 1 Stück DM 7,30 

6 DUFTWOLKE® (Tantau 1963) Großbl. Flor. u. T. H. 
korallenrot, G S €40-60 cm D (!) 


1 ENA HARKNESS (Norman-Harkness 1946) T. H. 
leuchtend scharlachrot, G S 50-70 cm D 

Wohlgeformte Blüten, leuchtend scharlachrot, vorzügli¬ 
cher Duft. Früh- und reichblühende Sorte, gesund und 
winterhart. 1 Stück DM 4,35 

6 EROTIKA® (Tantau 1968) T. H. 
sammetdunkelrot, G S 50-70 cm D 

Duftrose! Robuste Gesundheit; schlanke, elegante 
Knospen in sammetdunkelrot, feurig durchleuchtet, auf 
kräftigen, aufrechten Stielen. Sehr reichblühend. 
ADR-Rose 1 Stück DM 6,80 

7 ESMERALDA® (Kordes 1980) T. H. 
leuchtend altrosa, G S 70-90 cm D (!) 

Eine neue charmante Duftrose mit idealer Blütenform. Die 
sehr großen, eleganten Blumen sind haltbar, leuchtend 
altrosa und stark duftend. Die Pflanze ist robust, stark¬ 
wachsend und verzweigt sehr gut. Das Blattwerk ist 
frischgrün und glänzend. 1 Stück DM 7,30 

6 EVENING STAR® (Jackson & Perkins 1974) T. H. 
reinweiß, G S 50-70 cm D 

Große, lange, spitze Knospen öffnen sich zu einer 
wundervollen, leuchtend-reinweißen Blume mit haltbarer 
edler Form. Herrlicher Duft. Die Pflanze wächst aufrecht 
gutverzweigt, buschig, ist sehr reichblühend, treibt 
schnell wieder nach und hat große, glänzende Belau¬ 
bung. 1 Stück DM 6,80 



Die edlen Blüten verbreiten einen berauschenden Duft 
und haben eine lebhaft dunkelkorallenrote Farbe. Die 
Pflanze ist krankheitsfrei und äußerst winterhart und blüht 
unermüdlich während des ganzen Sommers. 
ADR-Rose 1 Stück DM 6,80 

6 DUFTZAUBER® (Kordes 1969) T.H. 
blutrot, G S 50-70 cm D (!) 

Elegante, dunkelrote Knospen öffnen sich zu großen, 
haltbaren leuchtend blutroten Blüten mit starkem Duft. 
Pflanze aufrecht wachsend, gut verzweigt; reichblü¬ 
hende Schnittrose. 1 


DOUBLE DELIGHT 


CORONATION GOLD 


4 •" - 


Rückschnitt vor dem Pflanzen: Triebe auf etwa 20 cm Länge zurückschneiden, bei 
Frühjahrspflanzung etwas stärker (ca. 15 cm). Kletter-, Park- und Strauchrosen kann man 
etwas länger lassen. 

Enden der Wurzeln frisch anschneiden, bis das Innere weiß ist. Allzu lange Wurzeln etwas 
zurückschneiden. 



Ml,.. 







6 FEUERZAUBER® (Kordes 1974) T.H. 
feurig-orange, G S 50-70 cm D 

Die Knospen sind lang, spitz und dunkelorangerot und 
entfalten sich gut zu gefüllten, edelgeformten Blüten in 
einem feurigen Orange; leicht duftend. Die Pflanze 
wächst kräftig, gut verzweigt, straff aufrecht, mit glänzen¬ 
der, dunkelgrüner Belaubung. 1 Stück DM 6,80 

6 GALINA® (Cocker 1979) T. H. 
v hellrot, G S (!) 60-80 cm D 

' Eine neue Freiland-Schnittrose, die fast alle Blüten auf 
Einzelstielen bringt. Die edle, lange Knospe ist sehr halt¬ 
bar und kommt meist einzeln auf langen, drahtigen 
Stielen. Das klare Hellrot hält sich bis zum Verblühen; 
leichter Duft, guter und schneller Nachtrieb. Eltern: Promi¬ 
nent x Carina 1 Stück DM 6,80 

4 GAY GORDONS® (Cocker 1969) T.H. 
v mehrfarbig rot und gelb, G S 40-60 cm 

^ Eine Edelrose in der Art der Piccadilly, leuchtend rot und 
gelb geflammt. Wunderschöne Blütenform, sehr lang 
andauernder Blütenflor, äußerst reichblühend. Buschi¬ 
ger, niedriger Wuchs, wenig Duft. 1 Stück DM 5,80 

1 GLORIADEKMeilland 1945) T.H. 
lichtgelb mit rosa, G S T €50-70 cm D 

Sehr gesund und äußerst stark wachsend, winterhart. 
Knospe goldgelb mit einem kupferroten Rand, auf¬ 
geblüht lichtgelb mit rosa überhaucht. 1 Stück DM 4,35 

2 GOLD GLOW (Perry 1959) T. H. 
goldgelb, G S 50-70 cm D 

Stark gefüllte, rein goldgelbe Blüten, auf langen, kräftigen 
Stielen stehend, vorzüglich haltbar und herrlich duftend. 
Die Pflanze wächst stark aufrecht, ist reichblühend und 
hat dunkelgrünes, glänzendes Laub. 1 Stück DM 4,80 

6 GOLESTAN® (Meilland 1979) T. H. 
leuchtend-orangerot, G S (!) 60-80 cm 

Starkgefüllte Blüten stehen auf langen, kräftigen Stielen, 
meist einzeln. Die Pflanze wächst stark aufrecht, eine viel¬ 
versprechende orangerote Freilandschnittrose. 

1 Stück DM 6,80 



8 HELMUT SCHMIDT® (Kordes 1980) T. H. 
zitronengelb, G S 60-80 cm D 

Eine ideale Beet- und Schnittsorte! Knospen sehr zahl¬ 
reich, becherförmig und edelgeformt. Die großen, 
überaus haltbaren Blumen sind von einem leuchtenden 
Zitronengelb und haben einen starken Teerosenduft. Die 
Pflanze wächst kompakt und sehr buschig mit dicken 
Trieben und reichlicher, leicht glänzender Belaubung. 

1 Stück DM 7,80 

4 HENKELL ROYAL® (Kordes 1964) T. H. 
blutrot, G S 50-70 cm D 

Kräftig blutrote Edelrose mit herrlichem Duft. Die edel¬ 
geformten Blüten stehen auf langen, starken Stielen und 
öffnen sich nur langsam. Krankheitsfreie, dunkelgrüne 
Belaubung. 1 Stück DM 5,80 

7 HERZOG VON WINDSOR® (Tantau 1969) T. H. 
lachsrot, G S 40-60 cm D 

Mittelgroße, rundlich spitze, gutgefüllte Knospe in lachs¬ 
rot mit hellen Nuancen; starker Duft. Der Wuchs ist kom¬ 
pakt, buschig, gut verzweigt, die reichliche Belaubung 
dunkelgrün und glänzend. Reichblühende, winterharte 
Sorte. ADR-Rose 1 Stück DM 7,30 




Einpflanzen der Rosen: Ausreichend große Pflanzgrube ausheben, Sohle 
lockern. Die Wurzeln müssen gut ausgebreitet in den Boden kommen, nicht ein¬ 
zwängen, nicht nach oben umknicken. Wichtig ist, daß die Veredlungsstelle etwa 
5 cm unter die Erdoberfläche kommt. 

Erde beifüllen und gut einschlämmen, damit etwaige Hohlräume beseitigt 
werden. Nach Einsickern des Wassers gut antreten und mit lockerer Erde oder 
Torf-Erde-Gemisch gut anhäufeln, bis nur noch die Triebspitzen hervorschauen. 
Gutes Anhäufeln ist der beste Schutz vor Austrocknung und Frostschäden. Abge¬ 
häufelt wird erst im Frühjahr bei gut sichtbarem Austrieb und möglichst an trüben 
Tagen. 










7 HIDALGO® (Meilland 1979) T.H. 
samtig-dunkelrot, G S 80-100 cm D 

Lange, elegante Knospen öffnen sich zu großen, wohlge¬ 
formten, gut gefüllten Blüten mit ausgezeichnetem Duft. 
Die Pflanze wächst stark aufrecht. Das mattgrüne, dichte 
Laub ist sehr widerstandsfähig gegen Mehltau. 

1 Stück DM 7,30 

6 JANA® (Cocker 1976) T. H. u. Großbl. Flor, 
v sattgelb, G 30-50 cm 

r Die rundlichen, gutgefüllten Knospen erscheinen in 
einem intensiven Sattgelb, das sich bis zum Verblühen 
kaum verändert. Die Pflanze wächst buschig, vielver¬ 
zweigt und hat gesundes, dunkelgrünes, glänzendes 
Blattwerk. Reichblühende Sorte, mit großen Blüten, als 
Beetrose zu empfehlen. 1 Stück DM 6,80 

2 JOSEPHINE BRUCE (Bees Ltd. 1950) T. H. 
schwarzrot, G S 40-60 cm D 

Große haltbare Blume, gefüllt, karmesinrot bis sammet¬ 
artig schwarzrot. Leichter Duft. Die Pflanze wächst 
buschig und ist ungewöhnlich reichblühend. 

1 Stück DM 4,80 

5 KING’S RANSOM® (Jackson&Perkins 1962) T.H. 
goldgelb, G S €50-70 cm D 

Große, elegante, langgestreckte Knospen von reingold¬ 
gelber Farbe. Blumen auf langen, drahtigen Stielen von 
guter Halbarkeit. Stark duftend! 1 Stück DM 6,30 


6 KÖNIGIN DER ROSEN ® (Kordes 1964) T. H. 
lachsorange, G S T 40-60 cm D 

Stark gefüllte Blüten mit herrlichem Farbenspiel von 
lachsorange auf goldigem Grund. Herrlicher Duft, reicher 
Blütenflor und üppige Gesundheit zeichnen diese Sorte 
besonders aus. ADR-Rose 1 Stück DM 6,80 

7 LADY ROSE® (Kordes 1979) T. H. 
lachsrot, G S 50-70 cm D 

Die lachsroten Blüten kommen einzeln und in Dolden, 
sind sehr haltbar und edelgeformt und duften angenehm. 
Die Pflanze ist buschig, vieltriebig und blüht reich und 
lange. 1 Stück DM 7,30 

6 LANDORA® (Tantau 1970) T. H. 
reingelb, G S € 50-70 cm D 

Die eleganten Blumen sind leuchtend reingelb und erblü¬ 
hen nur sehr langsam. Auch die offene Blume ist noch 
sehr gut haltbar. Die hellgrüne, volle Belaubung ist 
äußerst gesund und widerstandsfähig. Eine besonders 
gute Winterhärte zeichnet diese reichblühende Sorte 
aus. 1 Stück DM 6,80 

8 LENA® (de Ruiter 1981) T.H. 

v leuchtend orangerot, G S 80-100 cm 

r Eine Rose mit einem besonders kräftigen, aufrechten 
Wuchs. Die Blüten sind sehr groß, edelgeformt und von 
einer auffallenden, orangeroten Farbe, sie stehen meist 
einzeln, auf langen, drahtigen Stielen. 1 Stück DM 7,80 



8 LISELLE® (de Ruiter 1982) T. H. 

(Syn. Royal Romance) 

“ pfirsichfarben, G S 60-80 cm 

Spitzkugelige Knospen öffnen sich langsam zu einer 
formschönen, starkgefüllten, pfirsichfarbenen Blüte, 
lachsrosa durchschienen. Die Pflanze wächst kräftig, 
buschig und bringt die Blumen meist einzeln auf dicken, 
kräftigen Trieben. Die Belaubung ist glänzend dunkel¬ 
grün. 1 Stück DM 7,80 



LADY ROSE 


Qualitätsmerkmale: Achten Sie bei Ihrem Einkauf auf die Qualität der Pflanzen. 
Hier ein Auszug aus den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baum¬ 
schulen (BdB): 

A-Qualität (Güteklasse A): Hierunter versteht man einjährige Pflanzen mit 
mindestens drei normal entwickelten, gut ausgereiften Trieben, von denen 
mindestens zwei aus der Veredlungsstelle kommen müssen, während der dritte 
Trieb bis 5 cm darüber entspringen darf. B-Qualität (Güteklasse B) sind gut ent¬ 
wickelte Pflanzen mit mindestens zwei kräftigen, gut ausgereiften, aus der Ver¬ 
edlungsstelle entspringenden Trieben. 










6 LOLITA® (Kordes 1972) IH. 6 MAINZER FASTNACHT® (Tantau 1964) T. H. 

kupferlachs, G S 50-70 cm D (!) fliederfarben, G S T 60-80 cm D 


Kupferfarbene Knospen öffnen sich zu großen, edelge¬ 
formten, stark gefüllten, haltbaren Blumen von leuchten¬ 
dem Kupferlachs, das von einem Goldton überzogen 
wird. Berauschender, starker Duft. Pflanze robust, stark¬ 
wüchsig, mit dicken, kräftigen Stielen, willig nachtrei¬ 
bend. Belaubung reichlich, frischgrün. ADR-Rose 

1 Stück DM 6,80 

2 LUCY CRAMPHORN (Kriloff 1960) T. H. 
lachsrot, G S 50-70 cm D 

Eine feste, rundlich spitze Knospe öffnet sich zu einer 
außerordentlich stark gefüllten, lachsroten Blume, mit 
gutem Duft. Die Pflanzen sind äußerst winterhart, wüchsig 
und gesund, mit glänzender Belaubung. 

1 Stück DM 4,80 

6 MABELLA® (Kordes 1972) T.H. 
zitronengelb, G S T 50-70 cm D 

Die Knospen sind ideal geformt, langgestreckt, spitz, 
becherförmig, dunkelgelb. Blumen groß, edel, zitronen¬ 
gelb, immer ihre schöne Form und Farbe behaltend. Star¬ 
ker Teerosenduft. Die Pflanze bildet starke, kräftige Stiele, 
treibt willig nach und hat reichlich dunkelgrünes Laub. 
Freilandschnitt- und Treibrose mit langer Haltbarkeit der 
Blumen. 1 Stück DM 6,80 

8 MADELON® (de Ruiter 1982) T. H. 

v leuchtend orangerot, T (!), 60-80 cm 

r Eine vielversprechende Treibrose mit sehr gutem, auf¬ 
rechtem Wuchs. Langgestreckte elegante Knospen 
stehen auf starken, langen Blumenstielen und öffnen sich 
nur sehr langsam, also haben eine sehr gute Haltbarkeit in 
der Vase. Die Farbe ist ein leuchtendes Orangerot. In der 
Versuchsanstalt in Aalsmeer konnte eine ausgezeich¬ 
nete Produktion qualitativ sehr guter Blumen festgestellt 
werden. 1 Stück DM 7,80 





Auffallend elegante Knospe, gut gefüllte Blüten in einer 
neuartigen leuchtenden Fliederfarbe, stark duftend. Kräf¬ 
tige Wüchsigkeit, Gesundheit und Winterhärte. 
ADR-Rose 1 Stück DM 6,80 


1 MARGARET (Dickson 1954) T. H. 
silbrigrosa, G S 50-70 cm D 

Kräftig wachsende Sorte, Blüten lange haltbar, gut duf¬ 
tend, silbrigrosa und dunkelrosa. Gesund und winterhart. 

1 Stück DM 4,35 

3 MAUVE MELODEE (Raffel-Port Stockton Nurs. 1962) T. H. 
zartlila, G S 50-70 cm D (!) 

Große, gefüllte Blüten, zartlila und stark duftend auf 
langen Stielen. Sattgrünes, lederartiges Laub. Reich¬ 
blühend. 1 Stück DM 5,30 

2 MICHELE MEILLAND (Meilland 1945) T. H. 
zartrosa, G S 40-60 cm D 

Die Farbe der gutgefüllten Blüten ist zartrosa; buschiger, 
gesunder Wuchs. 1 Stück DM 4,80 

7 MILDRED SCHEEL® (Tantau 1976) T. H. 
schwarzrot, G S 60-80 cm D (!) 

Die schwarzroten Knospen öffnen sich sehr langsam zu 
großen, vollen Blumen in einem sammetartigen, tiefen 
Dunkelrot, sehr haltbar, mit starkem, berauschendem 
Duft. Buschige, kräftige Pflanzen mit gesundem, dunkel¬ 
grünem Blattwerk; reichblühend bis zum ersten Frost. 
ADR-Rose 1 Stück DM 7,30 

1 MME. L. DIEUDONNE (Meilland 1944) T. H. 
mehrfarbig gelb/rot, G S 40-60 cm 

Blumen groß und halbgefüllt, jedoch sehr haltbar. Die 
Blütenblätter sind außen leuchtend gelb, innen feurigrot. 
Buschiger Wuchs und außergewöhnlich reichblühend. 

1 Stück DM 4,35 




Pflanzabstände 




Edelrosen 

ca. 

35 

X 

35 

cm 

Polyantha, Floribunda 

ca. 

35 

X 

35 

cm 

Zwergrosen 

ca. 

20 

X 

20 

cm 

Park- und Strauchrosen 

ca. 

80 

X 

80 

cm 

Kletterrosen 

ca. 

125 

X 1 

25 

cm 


In kleinen Gruppen können starkwachsende Edelrosen auch ein¬ 
mal auf 50 cm Abstand gepflanzt werden. 

Um eine geschlossene Beetwirkung zu erreichen, sollten niedrige 
Polyantha- und Floribundarosen nicht weiter als 30 cm auseinan¬ 
der stehen. 
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2 NEW YORKER (Jackson & Perkins 1947) T. H. 
dunkelrot, G S T 40-60 cm D 
Große Blumen, edelgeformt, stark gefüllt und duftend, 
leuchtend dunkelrot. 1 Stück DM 4,80 

6 NORITA - SCHWARZE ROSE® (Combe-Vilmorin 1966) 
T. H„ schwarzrot, G S 50-70 cm D 
Die dunkelste aller schwarzroten Teehybriden. Wohlge¬ 
formte, leicht duftende Blume; tiefsamtig dunkelrot, auf¬ 
rechter, gut verzweigter Wuchs. 1 Stück DM 6,80 

2 OKLAHOMA (Swim&Weeksl 964) T.H. 
dunkelrot, G S 60-80 cm D 

Spitze, edelgeformte Knospe, dunkelrot mit schwärzli¬ 
chen Schattierungen, stark duftend. Gesund und reich¬ 
blühend. 1 Stück DM 4,80 

8 OLGA TSCHECHOWA® (Cocker 1978) T. H. 
j. hellgelb, G S 60-80 cm D (!) 

™ Anläßlich des 80. Geburtstages der begnadeten Künstle¬ 
rin erhielt diese liebliche Rose mit dem berauschenden 
Duft den Namen „Olga Tschechowa“. Die Knospen sind 
hellgelb, orangegelb geflammt und öffnen sich zu riesen¬ 
großen, cremegelben, starkgefüllten Blumen, die einzeln 
auf kräftigen, drahtigen Stielen stehen. Das Laub ist 
glänzend, dunkelgrün und äußerst gesund. 

1 Stück DM 7,80 

5 PANORAMA® (Gregory 1973) T. H. u. Großbl. Flor, 
jw (Syn. Panorama Holiday) 

porzellanrosa, G S 50-70 cm D 
Eine duftende, großblumige Rose mit eleganten form¬ 
schönen Blüten in einem klaren Porzellanrosa. Die 
spitzen, schlanken Knospen stehen meist einzeln oder in 
kleinen Gruppen. Eine Tochter der bekannten „Queen 
Elizabeth". Gut verzweigter, kräftiger Wuchs und dunkel¬ 
grünes, glänzendes Laub machen diese Sorte zu einer 
besonders guten Gartenrose. 1 Stück DM 6,30 

6 PAPA MEILLAND® (Meilland 1963) T. H. 
tiefdunkelrot, G S 60-80 cm D (!) 

Elegante Knospen entfalten langsam ihre tiefdunkel¬ 
roten, samtartigen Blütenblätter zu einer anmutigen, stark 
duftenden Blume. 1 Stück DM 6,80 


6 PARISER CHARME® (Tantau 1965) Flor. u. T. H. 
reinrosa, G S 40-60 cm D (!) 

Schwestersämling der bekannten „Duftwolke" in rein¬ 
rosa. Wohlgeformte, gut gefüllte Blumen mit einem 
berauschenden Duft. Kompakter, buschiger Wuchs. 
Gesund und winterhart. ADR-Rose 1 Stück DM 6,80 

6 PASCALI® (Lens 1963) T.H. 
weiß, G S T 50-70 cm 

Üppig wachsende Pflanze, langstielig, blendendweiße, 
auf dem Grund schwach grünlich schimmernde Blumen, 
edelgeformt. 1 Stück DM 6,80 

3 PASSION (Leenders 1970) T. H. 
violett-fliederfarben, G S 50-70 cm D 

Die duftenden Blumen sind kräftig violett-fliederfarben. 
Die Pflanze wächst mittelhoch, ist sehr gesund und hat 
dunkelgrünes, glänzendes Blattwerk. 

1 Stück DM 5,30 

4 PICCADILLY R (McGredy 1960) T. H. 
mehrfarbig rot/gelb, G S 50-70 cm D 

Farbe goldgelb, leuchtend rot gestreift, eine der farben¬ 
freudigsten Rosen, die wir kennen. Unermüdlich nach¬ 
treibend und stark duftend. 1 Stück DM 5,80 

5 RED STAR® (Dickson 1976) T. H. 

(Syn. Opa Pötschke) 
dunkelrot, G S € 70-90 cm D 

Die stark gefüllten Knospen öffnen sich zu edelgeform¬ 
ten, leuchtend dunkelroten Blüten mit leichtem Duft. Die 
Pflanze ist starkwachsend und bildet kräftige Büsche, ist 
sehr blühwillig und hat eine dichte, dunkelgrüne, 
gesunde Belaubung. 1 Stück DM 6,30 

1 ROTER STERN T. H. 
mennigrot, G S (!)) 60-80 cm 

Außenseite der Petalen schwarzrot, Innenseite leuchtend 
mennigrot, welches auch die Farbe der aufgeblühten 
Blume ist. Gesunder, kräftiger, aufrechter Wuchs. Beste 
Freilandschnittrose, die sich unwahrscheinlich lange in 
der Vase hält. 1 Stück DM 4,35 



Düngen: Vor und beim Pflanzen wird nicht gedüngt. Erste Düngergabe frühe¬ 
stens nach dem Abhäufeln. Es genügt dann der Düngervorrat fürs erste Jahr, z. B. 
50-100 g eines blauen Volldüngers pro m 2 . Im Spätherbst oder Winter schon fürs 
kommende Jahr Phosphor und Kali streuen. Stickstoff wird während des Wachs¬ 
tums gegeben, im März und Mai/Juni, je nach Witterung. Spätestens jedoch in 
der 2. Julihälfte nicht mehr düngen, um ein gutes Ausreifen zu fördern. 







5 ROYAL ALBERT HALL® (Cocker 1972) IH. 

v zweifarbig rot/gelb, G S 40-60 cm D (!) 

^ Die Blüten sind besonders groß und von klassischer Edel¬ 
rosenform, mit hervorragendem Duft. Die Blütenblätter 
sind kirschrot mit goldener Rückseite. Kräftiger, buschi¬ 
ger Wuchs, mittelhoch. Eine besondere Zierde ist das 
dunkle, broncegrüne Laub, das anfangs fast purpur¬ 
farben ist und in einem schönen Kontrast zur Blüte steht. 

1 Stück DM 6,30 

7 SCHWARZWALDMÄDEL® (Hetzel 1977) Großbl. Flor. u. 
T. H., rot-orange, G S 50-70 cm D (!) 

Herrliche Duftrose! Die edelgeformten Blüten sind samtig 
rotorange mit großer Leuchtkraft. Sie stehen oft in 
Büscheln zusammen, gleichmäßig erblühend, wie die 
„Bollen" auf den Hüten der Schwarzwaldmädel, daher 
der Name. Die Pflanze wächst buschig kompakt mit matt¬ 
grünem, gesundem Laub. 1 Stück DM 7,30 

6 SILVERJUBILEE® (Cocker 1978) T.H. 

jw frischrosa, G S €40-60 cm D 

** Eine neue Rose, die in England großes Aufsehen erregte 
und anläßlich des 25jährigen Thronjubiläums von Köni¬ 
gin Elizabeth den Namen „Silver Jubilee“ erhielt. Die edel¬ 
geformten Blüten erscheinen in einem lebhaften, frischen 
Rosa mit hellen und dunklen Schattierungen. Die anfangs 
kleine Knospe entwickelt sich vor dem Öffnen zu einer 
ungewöhnlich großen, eleganten Schönheit. Die Belau¬ 
bung ist besonders auffallend, glänzend grün und äußerst 
gesund, im Austrieb rötlich. Frühblühend und sehr guter 
und schneller Nachtrieb. Angenehmer Duft. Viele erste 
Preise und Goldmedaillen. 1 Stück DM 6,80 

5 SUPER STAR® (Tantau 1960) T. H. 
salmorange, G S T 50-70 cm D 
Edelgeformte Blumen in einem reinen Salmorange, ein¬ 
zeln auf langen, kräftigen Stielen, stark duftend. Aufrech¬ 
ter, gut verzweigter Wuchs, äußerst reichblühend und 
winterhart. Mehltaugefährdet, frühzeitig spritzen. 

1 Stück DM 6,30 

2 SUTTERS GOLD (Swim 1950) T. H. 
goldgelb, G S €60-80 cm D (!) 

Lange, spitze Knospen, sehr dekorativ blühend, goldgelb, 
Außenseite der Blütenblätter leicht orange, stark duftend. 
Starker, straffer, aufrechter Wuchs. 1 Stück DM 4,80 



7 TATJANA® (Kordes 1970) T. H. 
feurig-blutrot, G S 60-80 cm D 

Wundervoller, starker Duft entströmt den edlen, gut gefüll¬ 
ten, samtig-feurig blutroten Blüten. Die Pflanze ist dick- 
triebig, gut verzweigt, aufrecht, willig wachsend mit dun¬ 
kelgrüner, glänzender Belaubung. 1 Stück DM 7,30 


3 TRADE WINDS (Abrams 1964) T. H. 
dunkelrot mit weiß, G S 60-80 cm D 

Wundervolle Farbenrose! Die Petalen der edlen, gefüllten 
und herrlich duftenden Blume sind samtigdunkelrot mit 
weißer Rückseite. Glänzende, dunkelgrüne Belaubung. 

1 Stück DM 5,30 

3 VIRGO (Malierin 1947) T.H. 
reinweiß, G S 50-70 cm 

Blumen sind edelgeformt und lange haltbar, reinweiß. 
Pflanze stark wachsend und sehr gut durchtreibend. 

1 Stück DM 5,30 


6 WHISKY® (Tantau 1967) T.H. 
broncegelb, G S 40-60 cm D 

Edelgeformte, gut gefüllte, rein broncegelbe Blüten ver¬ 
strömen einen herrlichen Duft. Der Wuchs ist aufrecht und 
buschig. Der schnelle Durchtrieb sorgt immer wieder für 
stetiges Blühen. 1 Stück DM 6,80 




Tierische Schädlinge: Leider sind die Freuden mit Rosen nicht ungetrübt und es 
gilt, das, was man liebt, zu hegen und zu pflegen. So kommt man auch bei den 
Rosen ohne Schutz-und Pflegemaßnahmen nicht aus und oftmals finden wir z. B. 
tierische Schädlinge an unseren Pflanzen. Der Befall kann zum Teil durch nicht 
ideale Standorte, ungünstige Witterung, auch durch falsche Ernährung, z. B. 
Stickstoffüberschuß oder Kalimangel usw. gefördert werden. Die häufigsten tieri¬ 
schen Schädlinge sind Blattläuse, Spinnmilben und Zikaden. Bekämpfungsmaß¬ 
nahmen brauchen erst bei Befall zu erfolgen. Die handelsüblichen Spritzmittel 
sachgemäß angewendet, bringen sicheren Erfolg. Beachten Sie die Hinweise auf 
Bienengefährlichkeit. 
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Beetrosen (Polyantha- und Floribundarosen) 


Hier finden Sie die ausgesprochenen Beetrosen, die meist in großen Dolden blühen und für großflächige Anlagen, 
Beete, Rabatten und Hecken geeignet sind. Niedrige Sorten lassen sich auch gut für Grabbepflanzungen verwenden 
oder auch für Topf- und Kübelbepflanzung. 

Diese Arten bringen leuchtende Farben in unsere Gärten und Parks und blühen selbst noch im Spätherbst. Je nach 
Wuchsstärke der Sorte benötigt man 7 bis 9 Pflanzen je Quadratmeter. 


2 ALAIN (Meilland 1948) Pol.-Hybr. 
dunkelblutrot, G 50-70 cm D 

Stark und breitbuschig wachsend; dunkelblutrot, halb 
gefüllte Blüten, duftend. 1 Stück DM 4,80 

1 ALISON WHEATCROFT (Wheatcroft 1959) Flor, 
aprikosenfarbig, G 40-60 cm D 

Große gefüllte Blüten, kräftig aprikosenfarbig; feuerrot 
getönt. Duft! Wuchs buschig und gesund. 

1 Stück DM 4,35 

5 ALLGOLD® (Le Grice 1957) Flor, 
goldgelb, G 50-70 cm 


4 BADENER GOLD® (McGredy 1974) Flor. 

v golden-orange, G 40-60 cm D 

r Die Sorte blüht sehr früh und sehr reichlich, treibt schnell 
nach und steht den ganzen Sommer über in Blüte. 
Golden-Orange mit leichten roten Schattierungen sind 
die edelgeformten Knospen. Die großen Blüten duften 
angenehm, sind nicht allzu stark gefüllt und blühen voll¬ 
kommen sauber ab. Die Pflanze hat einen aufrechten, gut 
verzweigten Wuchs. Das Laub ist glänzend, spitz und 
äußerst gesund. Mehrere Goldmedaillen. 

1 Stück DM 5,80 

6 BAD FÜSSING® (Kordes 1980) Flor. 


Blumen edelrosengleich, von leuchtend goldgelber 
Farbe. Wuchs buschig, gedrungen und krankheitsfrei. 

1 Stück DM 6,30 

4 ANNE COCKER® (Cocker 1971) Flor. 

v zinnoberrot, G 60-80 cm 

* Diese wunderschöne Floribundarose bringt vollgefüllte, 
mittelgroße Blumen, von leuchtender orange-zinnober¬ 
roter Farbe, in großen, gleichmäßigen Büscheln. Die leicht 
duftende Blüte ist unempfindlich gegen Regen und hält 
bis zu 14 Tagen an der Pflanze oder auch geschnitten in 
der Vase. Wuchs aufrecht und kräftig mit mattgrüner 
Belaubung. 1 Stück DM 5,80 


4 ARTHUR BELL® (McGredy 1965) Großbl. Flor, 
v goldgelb, G €60-80 cm D (!) 

* Edelrosenartige Blüten, stark duftend, kräftig goldgelb, 
beim Erblühen etwas aufhellend. Besonders schönes, 
gesundes Laubwerk, sehr kräftiger Wuchs. Uladh-Preis 
für Duft. 1 Stück DM 5,80 



leuchtend blutrot, G 40-60 cm 

Die Blumen sind besonders groß, leuchtend blutrot mit 
Wildrosenduft. Die Belaubung ist reichlich, leicht glän¬ 
zend. Die Pflanze wächst sehr buschig, vielverzweigt und 
gleichmäßig. Die Sorte verblüht sauber und treibt schnell 
und willig nach. 1 Stück DM 6,80 


3 BETTY PRIOR (Prior 1935) Pol.-Hybr. 
lachsrosa, G P €80-100 cm 


Einfache Blüten, lachsrosa. Stark- und hochwachsend, 
winterhart. 1 Stück DM 5,30 



BADENER'GOLD 



Pilzliche Krankheiten: Am häufigsten treten Mehltau, Sternrußtau und Rosenrost auf. Die Ursachen sind auch hier oft 
ungünstiger Standort, z. B. stauende Nässe, Überdüngung oder Mangel an Nährstoffen und ungünstiger Witterungsver¬ 
lauf. Hier gilt: „Vorbeugen ist besser als heilen“, nur vorbeugende Behandlung sichert den Erfolg. Es gibt zwar auch 
heilende Mittel, die aber nicht immer zur Gesundung der Pflanzen führen. 

Ihr Gartenfachgeschäft oder Baumschulfachmann oder auch das zuständige Pflanzenschutzamt berät Sie gern, welche 
Mittel Sie am besten verwenden. Gebrauchsanweisungen genau beachten. Nicht bei großer Hitze spritzen. Nach Regen¬ 
fällen sind Spritzungen zu wiederholen, da eine Wirkung erst gegeben ist, wenn die Mittel auf den Pflanzen angetrocknet 
sind, bevor der Regen kommt. 


















7 BIRA® (Koopmann 1982) Flor, 
w hell-scharlachrot, G 50-70 cm D 
^ Die edelrosenartigen Knospen sind scharlachrot und hel¬ 
len beim Erblühen leicht auf. Die duftenden Blumen 
erscheinen in kleinen Dolden, jedoch auch einzeln und 
sind gut haltbar. Die Sorte ist zum Blumenschnitt bestens 
geeignet. Die Pflanze wächst breitbuschig, stark ver¬ 
zweigt und treibt willig nach. Eine sehr reichblühende 
Rose mit dichtem, dunkelgrünem Blattwerk. 

1 Stück DM 7,30 

1 CHATTER (Jackson & Perkins 1947) Pol.-Hybr. 
karminrot, G 30-50 cm 


6 CHORUS® (Meilland 1975) Flor, 
leucht, zinnoberrot, G €40-60 cm S 
Die wetterbeständigen großen Blüten sind sehr gut gefüllt 
und leuchtend zinnoberrot. Die Sorte wächst kräftig, 
buschig und hat sehr gesundes Laubwerk, unempfind¬ 
lich gegen Mehltau. ADR-Rose 1 Stück DM 6,80 

5 CITY OF BELFAST® (McGredy 1968) Flor, 
orangerot. G 40-60 cm 

Unverändert leuchtend-orangerot sind die gefüllten 
Blüten. Die Pflanze ist buschig breitwachsend und reich¬ 
blühend; die Belaubung ist groß, dunkelgrün, glänzend. 

1 Stück DM 6,30 



Wuchs gleichmäßig, niedrig. Halbgefüllte Blüten, tief¬ 
karminrot. 1 Stück DM 4,35 

6 CHEERIO® (Cocker 1980) Flor, 
v mehrfarbig: goldgelb mit rotem Rand, G S 50-70 cm 
* Eine sehr schöne Farbenrose; die edelrosenartigen 
Knospen sind goldgelb mit einem grellroten Rand, was 
einen sehr reizvollen Farbkontrast schafft. Die Blume hält 
außergewöhnlich lange, auch in der Vase. Leider wird die 
Blüte bei Regen etwas fleckig. Die Pflanze wächst straff 
aufrecht und wird mittelhoch. Das Blattwerk ist mattgrün 
und sollte rechtzeitig gegen Mehltau gespritzt werden. 
Eine nicht ganz vollkommene Rose mit einer tollen Farbe. 

1 Stück DM 6,80 


CORDULA® (Kordes 1972) Flor, 
blutrot-orange, G 30-50 cm D 
Eine wirklich niedrigbleibende, ideale Beetsorte aus der 
bekannten „Marlena“. Blumen mittelgroß, stark gefüllt mit 
leichtem Duft, sauberverblühend. Die Farbe ist ein leuch¬ 
tendes Blutrot mit orange. Die Belaubung der kompakten, 
vielverzweigten Pflanze ist im Austrieb rötlich, späterdun- 
kelgrün und glänzend. 1 Stück DM 6,80 

DALLI DALLI® (Tantau 1977) Flor. 

leuchtend dunkelrot, G 40-60 cm 

Gut gefüllte, leuchtend dunkelblutrote Blüten in riesigen 

Büscheln, die sich beim Verblühen gut reinigen, zeichnen 

die robuste, winterharte Sorte besonders aus. Üppige, 

dunkle Belaubung; gesund und mittelhoch wachsend. 

ADR-Rose 1 Stück DM 6,80 

DISCO® (Harkness 1980) Flor, 
zweifarbig, weiß mit rotem Rand, G 40-60 cm 
Interessante Farbenrose: Creme-weiß mit rotem Rand, 
der beim Aufblühen breiter und heller wird, so daß die auf¬ 
geblühte Rose fast rosa erscheint. Die Blüten sind groß, 
edel, locker gefüllt (24 Petalen). Die Rose ist sehr reich¬ 
blühend und treibt auch schnell nach. Die Pflanze wächst 
buschig, vieltriebig, wird mittelhoch und hat glänzende, 
dunkelgrüne Belaubung. Goldmedaille in Baden-Baden. 

1 Stück DM 6,30 

EDELWEISS® (Poulsen 1969) Flor, 
cremeweiß, G 40-60 cm 

Eine sehr attraktive cremeweiße Floribunda mit rundli¬ 
chen, gefüllten Knospen, die sich zu mittelgroßen Blumen 
öffnen. Der Wuchs ist kompakt und breitbuschig, die 
Belaubung glänzend dunkelgrün. ADR-Rose 

1 Stück DM 6,80 



Winterschutz: Die Rosentriebe werden auf Arbeitshöhe zurückgeschnitten, auf 
etwa 40-50 cm, daß man also gut im Beet arbeiten kann. Soweit noch altes Laub 
an den Pflanzen oder am Boden ist, wird es nach Möglichkeit eingesammelt und 
verbrannt. Danach mit der vorhandenen Erde möglichst hoch anhäufeln. Nun 
noch mit einer dichten Lage Tannenreisig abdecken, die gegen Austrocknung 
schützt und verhindert, daß die Pflanzen allzu früh austreiben. 








6 EMOTION® (de Ruiter 1981) Flor. 

(Syn. Präsident Kekkonen) 

V leuchtend rot-orange, G 50-70 cm 

Eine gesunde, besonders reichblühende Beetrose, die 
etwas spät zum Blühen kommt, jedoch dann bis zum 
Frost mit einer großen Blütenfülle erfreut. Die Blumen sind 
locker gefüllt und reinigen sich sehr gut nach dem Verblü¬ 
hen. Die Pflanze wird mittelhoch und bleibt in der Flöhe 
sehr gleichmäßig. 1 Stück DM 6,80 

6 ESCAPADE® (Harkness 1967) Flor, 
jw magentarosa, G P €80-100 cm D 
™ Eine sehr interessante und besondere Rosefür Liebhaber 
und Kenner. Die Blüten sind groß, halbgefüllt, magenta¬ 
rosa mit weißem Zentrum, sehr stark duftend. Eine 
äußerst reichblühende Sorte, die während des ganzen 
Sommers niemals ohne Blumen anzutreffen ist. Kräftiger, 
vielverzweigter Wuchs, glänzendes Laub und robuste 
Gesundheit sind weitere wertvolle Eigenschaften. 
Besonders geeignet für kleinere Gruppen und Rosen¬ 
hecken. Viele Auszeichnungen. ADR-Rose 

1 Stück DM 6,80 


1 FRAU ASTRID SPÄTH (Späth 1930) Pol. 
karmesinrosa, G 30-50 cm 

Sport von „Josef Guy“ in leuchtend karmesinrosa, mit glei¬ 
chen Eigenschaften wie die Stammsorte. 

1 Stück DM 4,35 

6 FRIESIA® (Kordes 1973) Flor, 
goldgelb, G 50-70 cm D 

Knospen lang und spitz, in Dolden, sich zu großen gefüll¬ 
ten Blumen öffnend, starkduftend. Die Farbe ist ein leuch¬ 
tendes Goldgelb, das sich bis zum sauberen Verblühen 
unverändert hält. Die Pflanze wächst aufrecht, buschig, 
kompakt und treibt willig nach. Winterhart. ADR-Rose 

1 Stück DM 6,80 

5 GLENFIDDICH® (Cocker 1976) Flor. 

v amber-gelb, G 60-80 cm D (!) 

* Eine Liebhabersorte für Kenner, benannt nach dem 
schottischen Pure Malt-Whisky für Kenner. Die edel¬ 
rosenartigen, großen, eleganten Blüten in einem kräftigen 
Ambergelb verströmen einen angenehmen Duft, leider 
verblassen sie beim Verblühen. Die Sorte wächst kräftig, 
aufrecht und hat glänzendes, dunkles broncegrünes 
Laub, im Austrieb rötlich. 1 Stück DM 6,30 


5 EUROPEANA® (de Ruiter 1963) Flor, 
blutrot, G € 40-60 cm D 

Winterhart; kräftiger breitbuschiger Wuchs. Das junge 
Laub hat eine tief braunrote Farbe und wird später dunkel¬ 
grün. Leider in letzter Zeit mehltauanfällig, frühzeitig sprit¬ 
zen. Große leuchtend-blutrote Blumen, starkduftend. 

1 Stück DM 6,30 

2 FANAL (Tantau 1946) Pol.-Hybr. 
leuchtendrot, G 60-80 cm 

Große, halbgefüllte Einzelblumen, leuchtendrot; sehr 
reichblühend und gesund; kräftiger Wuchs. 

1 Stück DM 4,80 

5 FIDELIO® (Meilland 1964) Großbl. Flor, 
ziegelorange, G S 60-80 cm D 





Große, edelrosenartige Blüten in einem warmen Ziegel¬ 
orange; reichblühend, duftend. ADR-Rose 

1 Stück DM 6,30 


EMOTION 


Frühjahrsschnitt : Erst wenn nicht mehr mit Frost zu rechnen ist (meist Mitte Mai), 
wird abgedeckt und abgehäufelt. Buschrosen aller Arten werden auf etwa 15 cm 
zurückgeschnitten. Altes Holz und schwächere Triebe ganz entfernen, evtl, 
zurückgefrorene Triebe bis in das gesunde Holz zurückschneiden. 












4 GLENGARRY® (Cocker 1969) Großbl. Flor, 
v zinnoberrot, G S 60-80 cm D 

* Große, edelrosenartige Blüten, leuchtend zinnoberrot; 
kräftiger Wuchs. Eine sehr gesunde Sorte mit leichtem 
Duft. Eltern: Irish Wonder x Wendy Cussons; RNRS- 
Prüfungsgarten-Zeugnis. 1 Stück DM 5,80 


3 GOLDBEET® (Noack 1974) Flor, 
kanariengelb, G 50-70 cm 

Reichblühende Beetrose mit starkem, kräftigem Wuchs 
und dem gesunden Laub der Gloria Dei. Die Knospe ist 
rundlich dick, die edelgeformte Blüte gut gefüllt, die Farbe 
kanariengelb. 1 Stück DM 5,30 


4 GLORIA MUNDI (de Ruiter 1929) Pol. 
orangerot, G T To 30-50 cm 


Kleinblumig, stark gefüllt in großen Büscheln blühend, 
Farbe leuchtend orangerot. Helles, glänzendes Laub und 
guter buschiger Wuchs. 1 Stück DM 5,80 



GREENSLEEVES® - die grüne Rose (Harkness 1980) 

w Flor., apfelgrün, G S 50-70 cm 

* Eine einzigartige Rose, wie es seither nichts Ähnliches 
gab: Die Blüten sind leuchtend apfelgrün - leider nicht 
immer. Die Knospen erscheinen anfangs in altrosa, das 
sich während des Erblühens langsam zu einem blassen 
grünlichen Rosa ändert. Völlig aufgeblüht färben sich die 
halbgefüllten Blumen allmählich zu einem leuchtenden 
Grün. Leider ist die Sorte wetterempfindlich, so daß die 
Blüten oft fleckig sind. Unter Glas gehalten oder bei 
schöner Witterung werden die Blüten tatsächlich leuch¬ 
tend apfelgrün, wie wir es bei einer Rose noch niemals 
gesehen haben. Selbst in diesem aufgeblühten Stadium 
halten die Blüten noch unwahrscheinlich lange, auch in 
der Vase. Besonders Floristen sind von dieser Sorte 
begeistert, die bei den seitherigen Neuheitenwettbewer¬ 
ben schon großes Aufsehen erregte. In Baden-Baden 
wurde die Sorte 1979 mit dem höchsten Preis, dem Preis 
des Casinos ausgezeichnet und erhielt ebenfalls den 
1. Platz vom ästhetischen Preisgericht zugebilligt. 

Die Pflanze verzweigt nicht besonders gut, ist aber robust 
und gesund mit schönem dunkelgrünem, glänzendem 
Laub. Eine Besonderheit, die noch viel von sich reden 
machen wird. 1 Stück DM 14,60 

10 Stück DM 134,- 

5 GRUSS AN BAYERN® (Kordes 1971) Pol.-Hybr. 
blutrot, G 40-60 cm D 

Blumen mittelgroß, halbgefüllt, in lockeren Dolden, von 
leuchtendem, sammetartigem Blutrot; Wildrosenduft. 
Pflanzen stark verzweigt, aufrecht, mit dunkelgrüner, 
glänzender Belaubung bis zum Boden. Blühend bis zum 
Frost. ADR-Rose 1 Stück DM 6,30 




Sommerschnitt: Durch das Abschneiden aller verblühten Blumen erzielen Sie 
größeren Blütenreichtum. Die Pflanze bildet keine Hagebutten und treibt wesent¬ 
lich schneller nach und bringt demgemäß schneller neue Blüten. Bei stärker 
wachsenden Sorten empfiehlt es sich, bis unter das erste vollausgebildete Blatt 
zurückzuschneiden. 

Bei Trockenheit während des Sommers sollten die Rosen ab und zu bewässert 
werden, am besten indem man den Schlauch in das Rosenbeet legt und das 
Wasser langsam fließen läßt. Übersprühen der ganzen Rosenpflanzen fördert 
Blattkrankheiten. 








4 HAPPY WANDERER® (McGredy 1974) Flor, 
v dunkelrot, G 30-50 cm D 

^ Eine wirklich kompaktwachsende, niedrigbleibende 
Beetrose, die trotz gedrungenem, sehr buschigem 
Wuchs sehr gut verzweigt. Die Blüten sind sehr stark 
gefüllt und leicht duftend, die Petalen meist leicht gewellt. 
Die Farbe ist ein samtiges, leuchtendes Dunkelrot. Reich¬ 
blühend und selbstreinigend - eine fast ideale Beetrose, 
die lediglich etwas spät in Blüte kommt. ADR-Rose 

1 Stück DM 5,80 
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HELGA® (de Ruiter 1975) Großbl. Flor, 
reinweiß, G 60-80 cm 

Sehr reichblühend mit gut gefüllten, riesengroßen Blüten 
in reinweiß. Kräftiger, aufrechterWuchs, gesundes glän¬ 
zendes, hellgrünes Laub. Mehrere Gold- und Silber¬ 
medaillen. Goldene Rose von Den Haag 1977. 

1 Stück DM 6,30 

INTERAMA® (de Ruiter 1980) Flor, 
leuchtend dunkelrot, G 50-70 cm 
Eine Beetrose mit ausgezeichneter Winterhärte. Der 
Wuchs ist buschig und mittelhoch, die gesunde Belau¬ 
bung dunkelgrün und glänzend. Die recht gut gefüllten 
Blumen sind mittelgroß von leuchtend dunkelroter Farbe. 

1 Stück DM 6,30 

IRISH BEAUTY® - ELIZABETH OF GLAMIS 
(McGredy 1964) 

Flor, lachsrosa, G S 40-60 cm D 
Edelgeformte Blüten, gefüllt, lange haltbar, stark duftend, 
lachsrosa auf goldigem Grund. Kompakter Wuchs, 
äußerst reichblühend. 1 Stück DM 5,80 

IRISH SUMMER® (McGredy 1967) Großbl. Flor. 

(Syn. Irish Mist) 
orangerosa, G S 40-60 cm 

Starkwachsend, schnell nachtreibend, dadurch den gan¬ 
zen Sommer über in voller Blüte. Edelste Blütenform, 
leuchtendes, kräftiges Orangerosa. 1 Stück DM 5,80 

IRISH WONDER® (McGredy 1962) Flor, 
blutorange, G 40-60 cm 

Gesunde, kompakte Pflanzen, unermüdlich blühend. 
Blumen lange haltbar, brennend samtig blutorange. 

1 Stück DM 5,80 

JOHN CRAMPHORN® (Kriloff 1980) Großbl. Flor, 
aprikosenfarbig-orange, G S 40-60 cm 
Die edelgeformten Blüten sind aprikosenfarbig orange, 
eine auffallende Farbe, die bis zum vollkommenen Ver¬ 
blühen unverändert hält. Die reichblühende Sorte hat 
gesundes glänzendes Laub, wächst buschig und gut ver¬ 
zweigt. Die Blüten erscheinen teils einzeln, teils in kleinen 
Dolden. 1 Stück DM 6,80 



JOHN CRAMPHORN 


Alexander 
Anne Cocker 
Beaute 
Bira 

Blessings 

Capistrano 

Carina 

Carlita 

Coronado 


Galina 

Gay Gordons 
Gloria Dei 
Gold Glow 
Helmut Schmidt 
Henkell Royal 
Josephine Bruce 
King’s Ransom 
Landora 


Mabella 
New Yorker 
Panorama 
Prominent 
Roter Stern 
Sonia Meilland 
Super Star 
Sutters Gold 
Virgo 
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1 JOSEPH GUY (Nonin 1921) Pol. 
scharlachrot, G €30-50 cm 

Blumen halbgefüllt, lebhaft scharlachrot. Wuchs gleich¬ 
mäßig niedrig, dauernd in Blüte. 1 Stück DM 4,35 

2 KÄTHE DUVIGNEAU (Tantau 1942) Pol.-Hybr. 
leuchtendrot, G P €80-100 cm 

Kräftiger Wuchs; äußerst gesund und winterhart. Halbge¬ 
füllte Blüten, leuchtendrot mit Lachsschein. 

1 Stück DM 4,80 

6 KOBOLD® (McGredy 1981) Flor. 

(Syn. Sue Lawley) 
rot-rosa-weiß, G 40-60 cm 

Die erste der sogenannten „handgemalten Rosen" in 
unserem Angebot. Die Blumen sind groß, halbgefüllt, hell¬ 
rot mit rosa und weißen Umrandungen und Streifen. Die 
Sorte ist sehr früh- und reichblühend und putzt sauber 
nach dem Verblühen. Eine gesunde, dankbare Beetrose. 

1 Stück DM 6,80 

3 KORONA® (Kordes 1955) Pol.-Hybr. 
orangescharlachrot, G €60-80 cm D 

Blüten edelrosengleich, gefüllt, haltbar, in großen 
Büscheln, orangescharlachrot. Robuste, buschige 
Pflanze, ausgezeichnete Winterhärte. Auch für rauhe und 
halbschattige Lagen. 1 Stück DM 5,30 

6 LAPPONIA® (Tantau 1978) Flor, 
lachsrosa, G 40-60 cm D 


4 LILLI MARLEEN® (Kordes 1959) Flor, 
feurigrot, G €50-70 cm 

Sehr große Blumen, äußerst haltbar, gefüllt. Die Farbe ist 
sammetartig feurigrot, verblaßt oder verblaut nie. Die 
Pflanze wächst buschig, mittelhoch und hat krankheits¬ 
freie, sattgrüne Belaubung. ADR-Rose. 

1 Stück DM 5,80 

4 MÄRCHENLAND (Tantau 1946) Pol.-Hybr. 
hellrosa, G P 80-100 cm D 

Die Pflanze hat schönes, gesundes Laub, wächst sehr 
stark. Blumen in großen Rispen, Farbe hellrosa in lachs 
übergehend. Duft. 1 Stück DM 5,80 

7 MARGARET MERRIL® (Harkness 1980) Flor. 
a perlweiß, G S 30-50 cm D (!) 

™ Die Duftrose in unserem Sortiment! Die exquisite Schön¬ 
heit der jungen Blüten, perlweiß mit rosigem Glanz in der 
Mitte, gepaart mit einem berauschenden Duft, haben 
Englands Rosenfreunde begeistert. Aber auch in den 
übrigen Neuheitenwettbewerben Europas erregte diese 
Sorte großes Aufsehen. Die Auszeichnungen sind nicht 
alle aufzuzählen, allein Goldmedaillen in Rom, Monza, 
Genf und Bonn und eine Reihe von Spitzenpreisen für 
den außergewöhnlichen Duft. Dabei hat auch die Pflanze 
eine gute Gesundheit und einen schönen, buschigen 
niedrigen Wuchs. 1 Stück DM 7,30 


Die Blumen sind von einem frischen Lachsrosa, mit 
gutem Duft, unempfindlich gegen Witterungseinflüsse 
und verblühen sauber. Die Pflanze wächst buschig, 
niedrig; die Belaubung ist glänzend hellgrün. 

1 Stück DM 6,80 

6 LAVAGLUT® (Kordes 1979) Flor, 
schwarzrot, G 40-60 cm D 



Stark gefüllte Blumen in schwarzroter Farbe. Glänzende, 
dunkelgrüne Belaubung. Sehr gesund, buschig wach¬ 
send und äußerst winterhart. 1 Stück DM 6.80 



2 MARION (de Ruiter 1958) Flor, 
reinrosa, G S 40-60 cm D 

Buschiger Wuchs, mittelgroße, gefüllte Blumen von edler 
Form. Farbe reinrosa; glänzend sattgrüne und gesunde 
Belaubung; Duft. 1 Stück DM 4,80 
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Duftrosen: Eigentlich erwartet man bei allen Rosen einen angenehmen Duft, er gehört 
einfach zur Rose. Leider kann man wegen anderer guter Eigenschaften auf einige duftlose 
Sorten nicht verzichten. Einen besonders ausgeprägten Duft haben die nachfolgenden Edel¬ 
rosen: 

Alec’s Red Evening Star Pariser Charme 

Capistrano Hidalgo Royal Albert Hall 

Chrysler Imperial Mainzer Fastnacht Sutters Gold 

Double Delight Mildred Scheel Tatjana 

Duftwolke Olga Tschechowa Trade Winds 

Duftzauber Oklahoma Whisky 

Erotika Papa Meilland 


* 












6 MARLENA® (Kordes 1964) Pol.-Hybr. 
dunkelrot, G 30-50 cm 

Die buschigen, stark verzweigten Pflanzen sind mit leuch¬ 
tenden dunkelroten, gefüllten Blumen, die orange über¬ 
haucht sind, bedeckt. Niedriger, unermüdlicher Dauer¬ 
blütler. ADR-Rose 1 Stück DM 6,80 


6 MOLDE® (Tantau 1964) Flor, 
blutorange, G 40-60 cm 

Buschige, sehr gut verzweigte Pflanzen; gesund und sehr 
üppig. Blutorange leuchten die mittelgroßen, sehr gut 
gefüllten Blumen ADR-Rose 1 Stück DM 6,80 

6 MONTANA® (Tantau 1974) Flor. 


8 MERCEDES® (Kordes 1975) Flor, 
granadarot, G S T (!) 50-70 cm D 

Spitzensorte in der Treiberei, unwahrscheinliche Haltbar¬ 
keit. Die Blumen sind hervorragend geformt und stark 
gefüllt, leuchtend granadarot, leicht duftend. Die Pflanze 
wächst kräftig und treibt sehr schnell nach. Die Belau¬ 
bung ist dicht, reichlich, frischgrün. 

1 Stück DM 7,80 

5 METEOR® (Kordes 1959) Flor, 
zinnoberrot, G 30-50 cm 


Blumen edelrosengleich, gefüllt, zinnoberrot. Die Pflanze 
hat einen gleichmäßigen, gedrungen Wuchs. Außer¬ 
ordentlich reichblühend. ADR-Rose 1 Stück DM 6,30 



blutorange, G 60-80 cm D 

Die großen gefüllten Blumen, in Dolden, sind von halt¬ 
barem, leuchtendem Blutorange, mit angenehmem Wild¬ 
rosenduft. Die Pflanze wächst straff aufrecht, ist reich und 
willig blühend, die Belaubung groß, glänzend, frischgrün. 
ADR-Rose 1 Stück DM 6,80 

8 MOUNTBATTEN® (Harkness 1982) großbl. Flor. + Str. 
v mimosengelb, G P 80-120 cm 
' Die Blumen sind sehr groß, stark gefüllt und stehen meist 
in kleinen Dolden. Die leicht duftenden, mimosengelben 
Blüten sind voll aufgeblüht oft rötlich überhaucht. Die 
Sorte wächst sehr kräftig, breitbuschig, aufrecht und ist 
auch als dauerblühende Zierstrauchrose einzeln oder in 
kleinen Gruppen sehr gut zu verwenden. Das Laub ist 
äußerst gesund, lederartig, glänzend dunkelgrün. Eine 
neue Rose, die in England als „Rose des Jahres 1982" 
großes Aufsehen erregt und mit Genehmigung der könig¬ 
lichen Familie zu Ehren des verstorbenen Lord Mount¬ 
batten benannt wurde. 1 Stück DM 7.80 

3 MUTTERTAG (Grootendorst 1950) Pol. 
dunkelrot, G To 30-50 cm 

Wuchs gedrungen, buschig und verzweigt. Frischgrüne, 
krankheitsfreie Belaubung. Die mittelgroßen Blumen sind 
genügend gefüllt, dunkelrot. Gute Beetrose, hervorra¬ 
gend als Topfrose. 1 Stück DM 5,30 

5 NEUES EUROPA® (Kordes 1965) Flor, 
rotorange, G €60-80 cm 

Diese Sorte ist äußerst blühwillig, mit aufrechtem Wuchs. 
Gesunde, winterharte Pflanzen. Leuchtendes Rotorange 
und sehr haltbar. ADR-Rose 1 Stück DM 6,30 

2 NINA WEIBULL (Poulsen 1961) Flor, 
blutrot, G €40-60 cm 

Eine robuste Floribunda in blutrot mit orange; gefüllte 
mittelgroße Blumen, bei jedem Wetter sicher aufblühend. 
Die Pflanze ist kompakt, gut verzweigt und dauerblühend; 
sehr winterhart. 1 Stück DM 4,80 



... doch auch bei Beet-, Strauch- und Kletterrosen 
finden wir stark duftenden Sorten, z. B. 


Arthur Bell 

Escapade 

Friesia 

Irish Beauty 

Margaret Merril 

Orange Sensation 

Rosika 


Shocking Blue 
C.F. Meyer 
Centifolia muscosa 
Ilse Haberland 
Westerland 
Lichtkönigin Lucia 
Compassion 


Goldfassade 
Morning Jewel 
Parade 
Solo 

Sympathie 
White Cockade 

















5 OLALA® (Tantau 1956) Pol.-Hybr. 
blutrot, G 60-80 cm 

Die großen Blumen sind halbgefüllt und leuchtend blutrot. 
Die Pflanze hat dichtes, glänzend dunkelgrünes Laub und 
wächst kräftig. 1 Stück DM 6,30 

6 ORANGE SENSATION® (de Ruiter 1961) Flor, 
orange, G 40-60 cm D 

Blüht in Rispen, einzelne Blumen gut gefüllt und sehr halt¬ 
bar, duftend. Die Farbe ist ein unveränderliches reines 
Orangerot. Der Wuchs ist kräftig und gedrungen. 

1 Stück DM 6,80 

5 PAPRIKA® (Tantau 1958) Pol.-Hybr. 
paprikarot, G €40-60 cm 

Blumen leicht gefüllt und auf üppigen Trieben, in großen 
Büscheln zusammensitzend, paprikarot. Frostharter 
Dauerblüher. 1 Stück DM 6,30 
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PINEAPPLE POLL® (Cocker 1970) Flor, 
mehrfarbig rot/gelb, G 30-50 cm D 
Gelbüberzogenes Orange und leuchtendes Rot sind die 
Farben dieser auffallenden, gefüllt blühenden Sorte. 
Niedriger, buschiger Wuchs, sehr gesund und äußerst 
reichblühend. Fruchtiger Duft. Eltern: Orange Sensation x 
Circus. 1 Stück DM 5,80 

5 PLAYBOY® (Cocker 1975) Flor, 

gelb-orange-rot, G 40-60 cm D 
Herrliches buntes Blütenspiel der gelb-orange-roten ein¬ 
fachen Blumen, die sauber verblühen. Die Knospen sind 
edelgeformt und leicht duftend. Die Pflanzen, mit glän¬ 
zend grünem Laub, sind gesund und gleichmäßig niedrig 
im Wuchs. Ein sehr guter Nachtrieb sorgt für dauernden 
Blütenflor. Eltern: City of Leeds x Chanelle x Piccadilly). 
Prüfungsgarten-Zeugnis RNRS. 1 Stück DM 6,30 

6 POLYGOLD® (Tantau 1979) Flor, 
goldgelb, G 20-40 cm 

Die Blumen sind mittelgroß, gefüllt und leuchtend gold¬ 
gelb. Die Pflanze wächst gleichmäßig niedrig, buschig 
und hat hellgrüne, glänzende, gesunde Belaubung. Sehr 
winterhart. 1 Stück DM 6,80 

5 PRINCE IGOR® (Meilland 1970) Pol.-Hybr. 
kapuzinerrot/goldbronce, G 40-60 cm 

Ein attraktives Farbenspiel, feurig kapuzinerrot am Beginn 
mit einem Wechsel zu Goldbronce. Robuste Pflanze mit 
sehr gesundem Laub. Wuchs gleichmäßig niedrig. 

1 Stück DM 6,30 

6 PROMINENT® (Kordes 1971) Flor, 
reinorange, G S T 60-80 cm D 

Knospen langgestreckt, besonders edelgeformt, Blumen 
gefüllt, haltbar, formvollendet, auf langen starken Trieben 
stehend. Duftend. Die Farbe ist ein Reinorange, auf gel¬ 
bem Grund, von großer Leuchtkraft, bei jeder Witterung 
haltbar bis zum Verblühen. Die Pflanze wächst kräftig, 
buschig, aufrecht, treibt willig nach und hat frischgrüne, 
reichliche Belaubung. Eine außergewöhnliche Rose in 
Haltbarkeit und Blühwilligkeit. ADR-Rose 

1 Stück DM 6,80 

6 PUSSTA® (Tantau 1972) Flor, 
leuchtend dunkelrot, G 60-80 cm 
Die großen, gefüllten Blumen sitzen in gewaltigen Dolden, 
sind leuchtend dunkelrot und leicht duftend. Die Pflanze 
wächst breit, vielverzweigt und kräftig, mit dunkelgrüner, 
üppiger Belaubung. ADR-Rose 1 Stück DM 6,80 
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ROB BOY 


ADR-Rose: Alle Rosensorten, die mit dem ADR-Zeichen versehen sind, haben die 
Deutsche-Rosenneuheitenprüfung in 7 bzw. ab 1974 in 9 neutralen Prüfungsgärten mit 
unterschiedlichen Klima- und Bodenverhältnissen mit Erfolg bestanden. Zwei bis drei 
Jahre lang werden die Sorten dort auf ihren Gartenwert geprüft und einer strengen Beurtei¬ 
lung aller ihre Eigenschaften unterworfen. Besonderer Wert wird dabei auf gute Wider¬ 
standsfähigkeit des Laubes gegen Pilzkrankheiten, auf ausreichende Wuchskraft, Reich- 
blütigkeit und guten Duft, aber auch auf schöne Blütenfarbe und Knospenform usw. 
gelegt. Nur Sorten, die im Durchschnitt aller Prüfungsgärten mindestens 75 von 100 mögli¬ 
chen Punkten erreichen, haben eine Chance - aber auch nur einige davon erhalten das 
Prädikat „ADR-Rose“. ADR-Rosen sind somit geprüft, mit einer Wertauszeichnung ver¬ 
sehene Sorten von hohem Gartenwert. 


Anerkannte Deutsche Rose 









4 QUEEN ELIZABETH® (Germain's Seed & Plant Co. 1955) 
Großbl. Flor. 

reinrosa, G S P €80-100 cm D 
Die großen, zart-reinrosa Blüten erscheinen einzeln, aber 
auch in Büscheln den ganzen Sommer hindurch auf 
hohen, starken Stielen. 1 Stück DM 5,80 

5 RED RIBBON® (McGredy 1979) Flor, 
leuchtendrot, G 40-60 cm 

™ Früh- und reichblühende Floribunda mit großen, gut 
gefüllten Blüten in einem leuchtenden, haltbaren Blutrot; 
sauber verblühend. Die buschige, gut verzweigte Pflanze 
trägt gesundes Laub und treibt sehr schnell nach. Eine 
ideale Beetrose. 1 Stück DM 6,30 

7 RED YESTERDAY® (Harkness 1978) Flor./Str. 
jw (Syn. Marjorie Fair) 
dunkelrot, G P 60-80 cm 

Die Wuchseigenschaften erinnern sehr stark an „Yester- 
day". Die kleinen einfachen Blüten stehen in großen Dol¬ 
den, sind leuchtend dunkelrot mit weißer Mitte. Sehr 
gesundes, hellgrünes, glänzendes Laub. Die sehr reich¬ 
blühende Sorte eignet sich vorzüglich zum Bepflanzen 
von Böschungen, auch flächendeckend als Beetrose und 
für Hecken und Einfassungen sehr zu empfehlen. Viele 
Auszeichnungen. ADR-Rose 1 Stück DM 7,30 

5 ROB BOY® (Cocker 1971) Großbl. Flor, 
jw dunkelrot, G S 50-70 cm D 

** Sehr gut haltbare, leuchtend dunkelrote Farbe. Große, gut 
gefüllte, edelrosenartige Blüten. Kräftiger, buschiger 
Wuchs, mittelhoch, sehr reichblühend und von guter 
Gesundheit, leicht duftend. 1 Stück DM 6,30 

2 ROSENAU Flor, 
dunkelrot, G 40-60 cm 

Große, stark gefüllte, leuchtend dunkelrote Blüten. Die 
Pflanze hat einen gleichmäßigen, niedrigen Wuchs, ist 
gesund, winterhart und sehr reichblühend. 

1 Stück DM 4,80 


5 ROSENFEE® ((Boerner-Jackson & Perkins 1967) Flor, 
reinrosa, G 40-60 cm D 

Die edelrosengleichen Blüten sind groß, gefüllt, von 
leuchtendem, kräftigen Reinrosa mit Silberschein, leicht 
duftend. Die Pflanze wächst gedrungen, verzweigt gut 
und bringt einen anhaltenden Blütenflor. 

1 Stück DM 6,30 


8 ROSIKA® (Harkness 1982) Großbl. Flor. 4- Str. 
jw (Syn. Radox Bouquet) 

reinrosa, G S P 80-100 cm, D (!) 

Eine neue Duftrose mit dem Charme der alten Rosen in 
einer angenehmen reinen rosa Farbe. Die starkgefüllten 
Blüten sind sehr groß und oft beim Aufblühen geviertelt, 
ähnlich der alten Moosrosen. Die Pflanze wächst kräftig 
und ist auch für Hecken und Gruppen sowie ohne Rück¬ 
schnitt als Zierstrauch zu verwenden. Eine reich¬ 
blühende, gesunde Rose, die in Genf den „Duftpokal“ 
errang. 1 Stück DM 7,80 

5 ROSI MITTERMEIER® (Kordes 1977) Flor, 
orangerot, G 50-70 cm 

Die Knospen sind mittelgroß, spitz, immer in Dolden; die 
offenen, großen, sehr haltbaren Blumen strahlen in einem 
leuchtenden Orange und verblühen sauber. Die Pflanze 
wächst buschig, vielverzweigt, geschlossen und treibt 
rasch nach. Die Belaubung ist mittelgroß, dicht, glänzend, 
dunkelgrün. Spitzensorte! 1 Stück DM 6,30 


4 RUMBA® ((D.T. Poulsen 1960) Pol.-Hybr. 
goldgelb/kupferrot, G S 50-70 cm 

Stark gefüllte, lange haltbare Blumen von goldgelber und 
kupferroter Farbe. Gleichmäßiger Wuchs. Gesund und 
winterhart. Sehr gut zum Freilandschnitt geeignet. 

1 Stück DM 5,80 



ROSENLIEBHABER sind herzlich willkommen im Kreis von Gleichgesinnten im 


VEREIN DEUTSCHER ROSENFREUNDE e. V. 


älteste und größte deutsche Pflanzengesellschaft. Gegründet 1883. 

Geschäftsstelle 7570 Baden-Baden, Waldseestr. 14, Tel. 07221/31 3 02 

Für den bescheidenen Jahresbeitrag von DM 35,- bietet der Verein dem Rosenliebhaber 

- Beratung, Information, Erfahrungsaustausch 

- Zutritt zu Ausstellungen und Rosen-Seminaren 

- Freier Eintritt in das Deutsche Rosarium des VDR im Westfalenpark, Dortmund 

- ein reich illustriertes Rosenjahrbuch 

- die Vierteljahreszeitschrift „DER ROSENBOGEN“ 



Erklären Sie noch heute Ihren Beitritt. 
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4 SANTA MARIA® (McGredy 1969) Flor. 

^ leuchtend rot, G 40-60 cm 

Ein Beet in voller Blüte ist wie ein loderndes Flammen¬ 
meer. Eine ideale, buschige Beetrose in leuchtendem 
Rot, die über lange Zeit blüht. Trotzdem das Laub groß 
und überreichlich ist, kann man es manchmal unter der 
Masse der Blüten kaum sehen. 1 Stück DM 5,80 

5 SARABANDE® (Meilland 1957) Pol.-Hybr. 
geraniumrot, G 30-50 cm 

Die einfachen Blüten sind glühend geraniumrot, mit auf¬ 
fallend großen, goldgelben Staubfäden. Niedriger Dauer- 
blüher; gesundes, kraftstrotzendes Laub. 

1 Stück DM 6,30 

4 SCHWEIZER GRUSS® (Tantau 1952) Pol.-Hybr. 
blutrot, G 40-60 cm 


3 SIGNALFEUER® (Tantau 1959) Flor, 
zinnoberorangerot, G 40-60 cm 

Die Pflanze wächst buschig und blüht bis in den späten 
Herbst. Vollkommen gefüllte Blumen in Büscheln, 
zinnoberorangerot. ADR-Rose 1 Stück DM 5,30 

7 SONIA MEILLAND® (Meilland 1970) Großbl. Flor, 
porzellanrosa, G S T (!) 50-70 cm D 

Die Pflanze wächst kräftig aufrecht, gut verzweigt mit hell¬ 
grüner, später frischgrüner Belaubung. Die langgestreck¬ 
ten Knospen öffnen sich langsam zu großen, eleganten, 
gut geformten Blumen. Die Farbe ist ein neues Porzellan¬ 
rosa, das während der langen Haltbarkeit der Blüte immer 
frisch und sauber bleibt. 1 Stück DM 7,30 

2 SUMATRA (Conrad Pyle Co. 1957) Pol.-Hybr. 
feuerrot, G 30-50 cm D 



Blumen halbgefüllt und von sammetblutroter, leuchten¬ 
der Farbe. Der Wuchs ist sehr gleichmäßig, breitbuschig 
und niedrig, das Laub taxusgrün. ADR-Rose 

1 Stück DM 5,80 


6 SHOCKING BLUE® (Kordes 1975) Flor, 
magentalila, G S T 50-70 cm D (!) 

Die langen, spitzen Knospen öffnen sich zu wohlgeform¬ 
ten, sehr stark duftenden Blumen von aparter, sehr halt¬ 
barer magentalila Farbe. Die Pflanze wächst buschig, 
treibt schnell und willig nach. Die Belaubung ist groß und 
glänzend. Die Sorte ist sowohl als Schnittrose unter Glas, 
als auch im Freiland sehr zu empfehlen. 

1 Stück DM 6,80 


Blumen sehr groß, halb gefüllt und lange haltbar, stark 
duftend, feuerrot. Der Wuchs ist üppig und gesund, die 
Sorte winterhart und reichblühend. 1 Stück DM 4,80 



Rosen in der Vase: Rosenblumen nie bei großer Hitze schneiden, am besten 
früh morgens. Die Knospen müssen weich sein, wenn sich die Blüte öffnen soll. 
Bevor die Rosen in die gut gefüllte Vase kommen, werden die Stiele mit einem 
scharfen Messer schräg angeschnitten. Geeignete Frischhaltemittel haben sich 
bei Rosen gut bewährt. 

Sollten einmal Blüten hängen, dann Stiele frisch anschneiden, die Blumen in 
Zeitungspapier fest einwickeln und bis zur Blüte ganz in frisches Wasser stellen, 
am besten über Nacht. Ebenso können Sie bei langstieligen Rosen auch etwas 
Wasser in die Badewanne einlassen und die Blumen flach hineinlegen. 






6 TAORA® (Tantau 1968) Flor, 
orange, G 40-60 cm 

Gut gefüllte Blüten in Büscheln, kräftig orange. Die 
Pflanze wächst buschig, sehr kompakt und gedrungen. 
ADR-Rose 1 Stück DM 6.80 


5 TIP TOP® (Tantau 1963) Pol.-Hybr. 
salmrosa, G 30-50 cm D 

Besticht bei jedem Wetter durch Reinheit ihrer salmrosa 
Farbe. Niedriger, gesunder Wuchs, winterhart und reich¬ 
blühend. Leichter Wildrosenduft. 1 Stück DM 6,30 


5 TCHIN-TCHIN® (Meilland 1978) Flor, 
paprikarot, G 50-70 cm 


2 TOM TOM (Howard Rose Co. 1957) Flor, 
neyronrosa, G 50-70 cm D 


Die paprikaroten Blüten sind elegant und ihre doppelte Art 
für eine Floribunda eigenartig. Die Pflanze hat einen sehr 
regelmäßigen, harmonischen Wuchs, ist gut remontie- 
rend; reichblühend und sauberes Abblühen. 

1 Stück DM 6,30 


Große, volle Blüten von einem seidigen Neyronrosa. Her¬ 
vorragender Duft. Die sehr reichblühende Sorte zeichnet 
sich durch einen gesunden und starken Wuchs aus. 

1 Stück DM 4,80 

6 TOPSI® (Tantau 1971) Flor. 



geranienrot, G 20-40 cm 

Nie verblassende, feurige, geranienrote Farbe. Immer 
ganz gleichmäßiger, niedriger Wuchs. Ganz früh- und 
dauernd blühend bis zum Frost. 1 Stück DM 6,80 

6 TRÄUMEREI® (Kordes 1974) Flor, 
lachsorange, G S 60-80 cm D 

Edle, lange, spitze Knospen, einzeln und in Dolden, öff¬ 
nen sich zu edelrosengleichen, haltbaren Blüten in leuch¬ 
tendem Lachsorange, gut duftend. Die Pflanze wächst 
breitbuschig, stark verzweigt, treibt schnell und willig 
nach und hat dichte, reichliche dunkelgrüne Belaubung. 

1 Stück DM 6,80 




Als Hausschmuck vermitteln Rosen besondere Freude. 

Dabei lassen sich Rosen wunderschön mit anderen Blumen, Gräsern, Stauden und Zweigen 
zu geschmackvollen Gestecken arrangieren. Bei guter Zuordnung sollte dabei das Beiwerk 
die Schönheit der Rose unterstreichen. Zwei Beispiele zeigen Ihnen die Aufnahme auf Seite 
23 und 34 mit den Edelrosen CARLITA und MAINZER FASTNACHT. 
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5 TRUMPETER® (McGredy 1980) Flor, 
w leuchtend orange-rot, G 40-60 cm 

r Eine buschig-kompakt wachsende niedrige Floribunda- 
rose mit gesundem, glänzendem Laub. Die großen 
Blumen sind auffallend leuchtend orangerot, haltbar und 
gut gefüllt. Reich- und dauerblühend während des 
ganzen Sommers. 1 Stück DM 6,30 


3 VATERTAG® (Tantau 1959) Pol. 
lachsorange, G To 30-50 cm 

Sport von „Muttertag“, lachsorange. Gesundes Laub, 
unerhörter Blütenreichtum, buschiger Wuchs. Topfrose! 

1 Stück DM 5,30 

3 WEISSER ENGEL (Verschuren 1966) Flor, 
reinweiß, G 40-60 cm 



Edelrosenartige Blüten in Reinweiß. Gesunder, kräftiger 
Wuchs. 1 Stück DM 5,30 



6 YESTERDAY® (Harkness 1974) Flor. 

v rosa/lavendelfarben, G P To 40-60 cm 

* Eine Rose von heute mit dem Charme und Liebreiz der 
gestrigen Rose, der alten Rose. Die Pflanze bildet einen 
unkonventionellen Busch oder kleinen Strauch mit einer 
Unzahl kleiner Blüten überhäuft. Diese Blüten, leicht 
gefüllt, öffnen sich frischrosa und verblühen lavendel- 
farben, aufgehellt durch gelbe Staubfäden. Die Pflanzen 
sind voller Knospen, so daß es einige Wochen dauert, bis 
alle erblüht sind. Inzwischen haben sich neue Seiten¬ 
triebe gebildet, die die Blüte fortsetzen, so daß die 
Pflanzen den ganzen Sommer über am Blühen sind. Das 
kleine, glänzende Blattwerk paßt sich wunderschön Form 
und Farbe der Blumen an. Eine Sorte, die sich überall zu 
Hause fühlt, wo eine Rose wachsen kann, ganz gleich, ob 
sie als Beetrose verwendet wird, im Topf kultiviert ist oder 
zusammen mit anderen Pflanzenarten Verwendung 
findet. Eine vielversprechende, neue Rosenart. Viele 
Preise und Medaillen. ADR-Rose 1 Stück DM 6,80 



TRUMPETER 


YOUNG QUINN® (McGredy 1978) Großbl. Flor, 
zitronengelb, G P 60-80 cm D 
Die Wuchsform erinnert an „Queen Elizabeth“, eine straff 
aufrecht, starkwachsende Sorte mit äußerst gesundem, 
glänzend dunkelgrünem Blattwerk. Die Blüten stehen 
teils in Dolden, teils einzeln auf langen, drahtigen Stielen 
und haben einen angenehmen Duft. Die Knospen sind 
anfangs goldgelb, mit leichten roten Umrandungen, die 
offene Blume ist zitronengelb. 1 Stück DM 6,30 


Eine kleine Auswahl empfehlenswerter Rosenbücher: 

Karl Heinz Hanisch: Schöne Wild- und Edelrosen für den Garten (Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart) 

J.L Harkness: Die schönsten Rosen der Welt (Edition Colibri, Bern und Stuttgart) 

Wilhelm Kordes: Das Rosenbuch (Verlag M. u. H. Schaper, Hannover) 

Gerd Krüßmann: Rosen, Rosen, Rosen (Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg) 

Oskar Scheerer: Rosen in unserem Garten (BLV-Verlags-Gesellschaft, München) 

Dietrich Woessner: Gartenrosen 

Dietrich Woessner: Rosenkrankheiten (beide Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart) 

Deutsches Rosen-Buch, herausgegeben 1889 in Steinfurth (Nachdruck Verlag Weiland, Lübeck; auch bei uns 
erhältlich) 
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Zwergrosen 

Eignen sich gut für Beeteinfassungen, Steingär¬ 
ten, Terrassen- und Grabbepflanzungen, jedoch 
auch für Balkonkästen, Kübel und Schalen. Alle 
hier erfaßten Sorten sind kleinblumig, buschig 
wachsend und werden meist nur 20-30 cm 
hoch. Pflanzabstand ebenfalls 20-30 cm. 

5 ALBERICH® (de Ruiter 1954) Compacta 
rot, G To 20-40 cm 

Blumen in pyramidalen Büscheln; die kleinen, halbgefüll¬ 
ten Einzelblüten haben eine leuchtendrote Farbe, unge¬ 
heuer reichblühend. 1 Stück DM 6,30 

6 BABY MASKERADE® (Tantau 1955) 
mehrfarbig gelb/rot, G To 20-40 cm 

Buntes Vielerlei der roten Knospen, goldgelben Blumen 
und feurigrot abblühenden Blüten, sehr buschig wach¬ 
send mit enormer Blühwilligkeit. Gesunde Pflanzen; für 
Topf, Steingarten und Friedhof gleich gut geeignet. 

1 Stück DM 6,80 


6 RED DET 80® (Cocker 1980) Zwerg-Pol. 
leuchtend scharlachrot, G 20-40 cm 
Die elegante, edelrosenartige Knospe öffnet sich zu einer 
für die Art außergewöhnlich großen, stark gefüllten, stern¬ 
förmigen Blüte. Die Farbe ist ein warmes leuchtendes 
Scharlachrot, beim Verblühen leicht aufhellend. Sehr 
reichblühend und schnell nachtreibend. Breitbuschige, 
vieltriebige, sehr kompakte Pflanze mit gesundem, dun¬ 
kelgrünem Blattwerk. 1 Stück DM 6,80 

6 SCARLETTA® (de Ruiter 1974) 
orange-scharlachrot, G To 30-50 cm 
Eine neue Zwergrose mit kräftigem, gesunden Wuchs. 
Die sehr gut verzweigten Pflanzen bringen eine große 
Zahl kleiner, orange-scharlachroter Blüten in Dolden. 
Reichblühend, lang anhaltender Blütenflor. 

1 Stück DM 6,80 

6 STARINA® (Meilland 1968) 
kirschrot, G S To 20-40 cm D 
Buschige, robuste Pflanze mit einer Vielzahl von kleinen, 
4 cm großen, kirschroten, edelrosenartigen Blüten. 
ADR-Rose 1 Stück DM 6,80 

5 THE FAIRY (Bentall 1932) Zwerg-Pol. 
rosa, G 30-50 cm 



5 BIT O’SUNSHINE (Moore 1963) 
dottergelb, G 20-40 cm 

Knospen lang, spitz; Blumen gefüllt, dottergelb. Pflanze 
reichblühend, buschig kompakt wachsend; Belaubung 
frischgrün. 1 Stück DM 6,30 

5 ELEANOR (Moore 1963) 
reinrosa, G 20-40 cm 

Gut gefüllte Blüten, reinrosa; kleine Büsche mit glänzen¬ 
dem Laub. 1 Stück DM 6,30 

7 FINNSTAR® (de Ruiter 1982) Zwergpol. 

^ orangefarben, G To (!) 30-50 cm 
** Eine reichblühende, neue Topfrose mit sehr schnellem 
Nachtrieb. Die Blüten sind rundlich, locker gefüllt, orange¬ 
farben. Als Topfrose bereits bestens bewährt. 

1 Stück DM 7,30 

6 GULETTA® (de Ruiter 1976) Zwerg-Pol. 

^ (Syn. Rugul) 

™ reingelb, G To 20-40 cm 

Sehr schöne, buschige, kompakte Pflanzen, reich¬ 
blühend. Reingelbe, kleine, gut gefüllte Blüten während 
des ganzen Sommers, leicht duftend. 1 Stück DM 6,80 


Kleine gefüllte Blüten, in einem wunderschönen klaren 
Rosa, in großen Dolden blühend. Niedrig, breitwüchsig, 
teils kriechender Wuchs, daher für Böschungen (Hänge) 
besonders geeignet. 1 Stück DM 6,30 

■I 


sind alle Zwergrosen bestens geeignet. Doch auch niedrige 
Polyantharosen lassen sich gut verwenden, z. B. Marlena, Meteor, Happy Wande¬ 
rer, Vatertag, Muttertag, Signalfeuer und Topsi. 


Für Töpfe, Schalen und Balkonkästen eignen sich besonders: 

Muttertag Starina Baby Maskerade Snow Ballet 

Vatertag Scarletta Guletta Snow Carpet 

Rosen in Kübeln und Kästen müssen wie andere Balkonpflanzen wöchentlich 
gedüngt werden. Gießwasser muß unbedingt abfließen können. Eine Drainage¬ 
schicht im Kübel genügt aber nicht, weil dann die Gefahr der Bodenversalzung 
besteht. 













Kletterrosen 


Eignen sich zum Beranken von Spalieren, Pergolen, Lauben, wachsen an Häusern, bekleiden Zäune und Mauern. Es 
empfiehlt sich, die langen kletternden Ranken an entsprechenden Gerüsten anzubinden. Einige aufrecht wachsende 
Sorten sind auch gut als blühende Ziersträucher, einzeln oder in Gruppen, zu verwenden. Pflanzabstand je nach 
Wuchsstärke 1 bis 2 m. 


5 BLAZE SUPERIOR (Jackson & Perkins 1954) 
scharlachrot, G P 250-300 cm 

Verbesserung der bekannten „Blaze“. Klettert stark und 
blüht unermüdlich bis zu den ersten Frösten. Die Blüten 
sind feurig-scharlachrot. 1 Stück DM 6,30 

7 COMPASSION® (Harkness 1974) 
v salmrosa, G P 200-250 cm D (!) 

r Die erste Kletterrose, die bei der Neuheitenprüfung in 
St. Albans mit der Henry-Edland-Medaille für die duf- 
tendste Rose im Wettbewerb ausgezeichnet wurde. 
Große, edelgeformte, stark gefüllte Blüten in einem liebli¬ 
chen, hellen Salmrosa mit orangen Schattierungen. Die 
Pflanze bringt starke, dicke. Triebe und hat äußerst 
robustes, dunkles Blattwerk. Öfterblühend. Viele weitere 
Auszeichnungen. ADR-Rose 1 Stück DM 7,30 

7 CORAL DAWN® (Boerner-Jackson & Perkins 1952) 
korallenrosa, G P 200-300 cm D 

Blumen groß, edelgeformt und gefüllt; reines Korallen¬ 
rosa. Die Pflanze verzweigt sich gut und hat krankheits¬ 
freie Belaubung. Öfterbluhend. 1 Stück DM 7.30 


6 FLAMMENTANZ® (Kordes 1955) 
feurig-blutrot, G P €400-500 cm 

Eine Verbesserung von Paul’s Scarlet Climber die 4-5 m 
hoch wird. Die Blumen sind groß, gefüllt, leuchtend feurig¬ 
blutrot. Die Pflanzen sind äußerst frosthart mit üppiger, 
sattgrüner Belaubung. 1 Stück DM 6,80 

6 GOLDEN SHOWERS® (Germain’s Seed& Plant Co. 
1958), goldgelb, G P 200-300 cm D 

Dauerblühend. Edelgeformte, große, goldgelbe, duf¬ 
tende Blumen. Die glänzende, krankheitsfreie Belaubung 
ist sattgrün. 1 Stück DM 6,80 

6 GOLDFASSADE (Baum 1967) 
goldgelb, G P 200-250 cm D 
Reich- und dauerblühend. Blüten goldgelb, gut gefüllt, mit 
einem hervorragendem Duft. 1 Stück DM 6,80 

8 GOLDSTERN® (Tantau 1966) 
goldgelb, G P 200-300 cm 

Gut gefüllte, große, tief goldgelbe Blumen; blüht den 
ganzen Sommer über; Belaubung üppig und sattgrün. 
Winterhart und krankheitsfrei. 1 Stück DM 7,80 




Pflanzen und Überwintern von Kletterrosen 

Rückschnitt der Wurzel und Einpflanzen wie bei niedrigen Rosen, lediglich dieTriebe blei¬ 
ben etwas länger und werden möglichst auch höher angehäufelt. 

Als Winterschutz wird Tannenreisig in das Spalier oder auch in die stärkeren Triebe einge¬ 
steckt und möglichst etwas angebunden. 

Beim Frühjahrsschnitt der Kletterrosen altes und evtl, erfrorenes Holz entfernen, die Pflan¬ 
zen etwas in Form bringen und die übrigen Triebe um 1/4 bis 1/3 kürzen. 
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7 GRUSS AN HEIDELBERG® (Kordes 1959) 
feurigrot, G P 200-300 cm D 

Starker, aufrechter Wuchs und unermüdlich blühend bis 
in den späten Herbst. Blumen groß und gefüllt, duftend, 
intensiv feurigrot. ADR-Rose 1 Stück DM 7,30 

8 HOTEL ROYAL® (McGredy 1980) 

v leuchtendrot, G P 200-300 cm 

' Eine dauerblühende Kletterrose mit straffem, aufrechtem 
Wuchs, daher auch als Zierstrauch freistehend gut 
geeignet. Die Blüten sind groß, edelrosenartig, von auffal¬ 
lend leuchtendroter Farbe. 1 Stück DM 7,80 

7 MORNING JEWEL® (Cocker 1968) 

v tiefrosa, G P 250-300 cm D 

* Gut geformte, mittelgroße, tiefrosa Blüten. Sehr reich-und 
öfterblühende Sorte mit kräftigem Wuchs und angeneh¬ 
mem Duft! ADR-Rose 1 Stück DM 7,30 

7 NEW DAWN (Somerset Rose, Nurs. 1930) 
zartrosa, G P 250-350 cm D 

Öfterblühende, winterharte Sorte, Blumen edelrosenähn¬ 
lich, duftend, zartrosa. 1 Stück DM 7,30 

5 PARADE (Jackson & Perkins 1953) 
tiefrosa, G P 300-400 cm D 


7 ROSENDORF SCHMITSHAUSEN® (Cocker 1977) 

w dunkelrot, G P 200-300 cm D 

r Gesunde, glänzende Belaubung. Robuste, starkwach¬ 
sende, dauerblühende Sorte, die als Kletterrose nicht 
besonders hoch wächst, jedoch auch sehr gut als Zier¬ 
strauchrose freiwachsend zu verwenden ist. Die Blüten 
sind edelgeformt, gut gefüllt, von einer schönen dunkel¬ 
roten Farbe, leichter Duft. 1 Stück DM 7,30 

7 ROYAL GOLD (Jackson & Perkins 1958) 
goldgelb, G P S 300-400 cm 

Die Farbe ist ein reines, unveränderliches Goldgelb; die 
edelrosengleichen Blüten stehen auf langen Stielen und 
eignen sich daher auch zum Schnitt. Vielleicht die 
schönste, dauerblühende, gelbe Kletterrose. 

1 Stück DM 7,30 

7 SOLO® (Tantau 1956) 
dunkelrot, G P 250-300 cm D 

Stark kletternde Pflanze, mit gesunder Belaubung und 
großen, gefüllten, edelgeformten, wunderbar duftenden, 
sammetartigen, dunkelroten Blumen. Öfterblühend. 

1 Stück DM 7,30 

8 SYMPATHIE® (Kordes 1964) 
dunkelrot, G P 300-400 cm D 


Riesengroße, stark gefüllte Blumen, tiefrosa und duftend. 
Starkwachsend, sehr reich- und dauerblühend. 

1 Stück DM 6,30 


5 PAUL’S SCARLET CLIMBER (Paul & Son 1916) 
scharlachrot, G P 300-400 cm 

Blume halbgefüllt, mittelgroß, scharlachrot. Pflanze stark 
kletternd, gänzlich winterhart. 1 Stück DM 6,30 



Außerordentlich starkwachsend; kräftige, dicke Triebe 
bildend, mit üppiger, glänzender Belaubung. Die großen, 
edelrosengleichen Blumen von samtigdunkelroter Farbe 
haben einen starken Wildrosenduft, öfterblühend. 
ADR-Rose 1 Stück DM 7,80 


8 WHITE COCKADE® (Cocker 1969) 
v reinweiß, G P S 200-250 cm D 

r Große, edelrosenartige, gefüllte Blüten, in reinweiß, ange¬ 
nehm duftend. Äußerst gesunde, kräftig wachsende, 
reich- und öfterblühende Sorte, die auch gut als Schnitt¬ 
rose zu verwenden ist. 1 Stück DM 7,80 



WHITBCÖCKADE 


Sortenempfehlungen für 
niedrige Beete: 

Chatter 

City of Belfast 

Happy Wanderer 

Marlena 

Meteor 


Muttertag 

Sarabande 

Signalfeuer 

Sumatra 

Taora 


The Fairy 
Tip Top 
Topsi 
Vatertag 

und alle Zwergrosen. 


Hohe Beete: 

Alexander 
Bad Nauheim 
Anne Cocker 
Arthur Bell 


Betty Prior Queen Elizabeth 

Brennende Liebe Rob Roy 

Glengarry Young Quinn 

Märchenland 
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Zierstrauchlosen 

Eine Gruppe, die sich zunehmender Beliebtheit erfreut und zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten bietet: als Einzel¬ 
strauch in hohen Beeten und Gruppen, als Hecke oder als Vorpflanzung vor Bäumen, großen Sträuchern oder Konife¬ 
ren verschönern sie als blühende Ziersträucher unsere Gärten und Parks. Pflanzabstand 60 bis 100 cm. 

Alle nachstehend angeführten Sorten sind dauer- oder öfterblühend. 


7 BISCHOFSSTADT PADERBORN® (Kordes 1964) 
zinnoberscharlachrot, G P 100-150 cm D 

Die einfachen Blumen sind von einem glühenden, leuch¬ 
tenden Zinnoberscharlachrot. Die Pflanzen wachsen 
kräftig, verzweigt, ideal für Hecken. ADR-Rose 

1 Stück DM 7,30 

6 CENTENNAIRE DE LOURDES (Delbard 1958) 
reinrosa, G P 150-180 cm D (!) 

Starkduftende, große, halbgefüllte Blumen in Reinrosa. 
Die Pflanze wächst aufrecht, leicht überhängend mit 
guter Verzweigung: reichblühend, gut remontierend. Das 
Laub ist dunkelgrün und leicht glänzend. 

1 Stück DM 6,80 

8 DIRIGENT® (Tantau 1956) 
blutrot, G P 150-200 cm 

Halbgefüllte Blumen von glühend blutroter Farbe. Breite, 
üppige Büsche, die sich hervorragend für dauerblühende 
Hecken eignen. ADR-Rose 1 Stück DM 7,80 

5 ELMSHORN (Kordes 1951) 
hellrot, G P 150-200 cm 

Riesige Dolden; große, vollgefüllte, hellrote Blumen von 
guter Haltbarkeit. Aufrechter Wuchs. Gut für immer¬ 
blühende Hecken geeignet. ADR-Rose 

1 Stück DM 6,30 

6 ESCAPADE® ADR-Rose 
Beschreibung siehe unter Polyantharosen 

Seite 15 1 Stück DM 6,80 

8 FEUERWERK® (Tantau 1965) 
feurigorange, G P 100-150 cm 
Edelrosengleiche Blumen, feurigorange, halbgefüllt. Die 
Pflanze hat einen starken, aufrechten Wuchs, jst sehr 
gesund. 1 Stück DM 7,80 



8 FONTAINE® (Tantau 1969) 
samtigdunkelrot, G P S 150-200 cm 

Große, edelrosengleiche Knospen, große Blumen in sam¬ 
tigdunkelrot; eine nie verblassende, sehr leuchtende 
Farbe. Immer blühend; riesige Büsche mit kräftigen, 
dicken Trieben. Große, dekorative Belaubung. 
ADR-Rose 1 Stück DM 7,80 


8 GLORIETTE® (Cocker 1979) Str. 
v reinrosa, G P 150-200 cm D 

* Elegante, edelrosenähnliche Knospen stehen auf außer¬ 
gewöhnlich langen Stielen. Die Blumen sind haltbar, 
mittelgroß und duften angenehm, die Farbe ist ein reines 
Rosa. Frisch gepflanzt wirkt die Sorte wie eine etwas hoch 
werdende Floribunda oder kleine Edelrose. Ohne schar¬ 
fen Rückschnitt erreicht sie jedoch im zweiten Jahr eine 
Höhe von 150 cm. Gloriette blüht nicht überreich, wir 
haben jedoch die Pflanzen von Mai bis November nie 
ohne Blüten angetroffen. Sehr gesundes Blattwerk, das 
harmonisch die Wirkung der eleganten Blüten unter¬ 
streicht. Eine Zierstrauchrose, die auch die Blumen für die 
Vase liefert, wenn es sein muß, bis zu 1 m lang. 

1 Stück DM 7,80 



WESTERLAI 



Sortenempfehlungen für Gruppenpflanzung 

Alle öfterblühenden Kletterrosen und Strauchrosen, jedoch auch höher werdende Edel¬ 
rosen und Beetrosen, z. B. 


Escapade 
Red Yesterday 
Yesterday 
Alexander 


Sommertag 
Gloriette 
Märchenland 
Queen Elizabeth 


Flammentanz 
Paul’s Scarlet Climber 
Rosika 
Mountbatten 
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rauhe Lagen (Höhenlagen): 

Alexander 
Duftwolke 
Gloria Dei 
Arthur Bell 


Fanal 

Korona 

Neues Europa 
Nina Weibull 


Märchenland 
Queen Elizabeth 
Young Quinn 










7 HAENDEL® (McGredy 1965) 
rot-weiß, G P 100-150 cm 

Große, edelrosenartige Blüten in rot/weißem Farbenspiel. 
Die Pflanze bildet große Büsche und verzweigt gut. 

1 Stück DM 7,30 

6 ILSE HABERLAND® (Kordes 1956) 
karminrosa, G P 100-150 cm D 

Riesengroße Blüten in karminrosa mit bezauberndem 
Duft. Breitbuschiger, starker Wuchs. 1 Stück DM 6,80 

6 LICHTERLOH® (Tantau 1955) 
blutrot, G P 100-150 cm 

Die Farbe dieser unermüdlich blühenden Rose ist ein 
weithin leuchtendes sammetartiges Blutrot. Die Blumen 
sind groß und gefüllt. 1 Stück DM 6,80 

8 LICHTKÖNIGIN LUCIA® (Kordes 1966) 
zitronengelb, G P150-200 cm D 

Große, vollkommen gefüllte Blüten in einem leuchtenden 
Zitronengelb; duftender, weithin auffallender Blütenflor, 
der bis zum Winterbeginn anhält. Kräftig aufrecht wach¬ 
sende, gut verzweigte Büsche, von strotzender Gesund¬ 
heit. ADR-Rose 1 Stück DM 7,80 

5 LYRIK (de Ruiter 1951) 
reinrosa, G P 100-150 cm D 

Duftende, reinrosa Blumen in Büscheln. Die Pflanze 
wächst aufrecht, blüht äußerst reich und andauernd. 
Geeignet für Heckenpflanzung. 1 Stück DM 6,30 

8 MOUNTBATTEN® 

Beschreibung siehe unter Polyantharosen 

Seite 19 1 Stück DM 7,80 


8 ROSIKA® 

Beschreibung siehe unter Polyantharosen 

Seite 21 1 Stück DM 7,80 

7 SCHNEEWITTCHEN® (Kordes 1958) 
reinweiß, G P 80-120 cm 

Edelrosengleich, gefüllt, von blendend reinweißer Farbe. 
Die Pflanze wächst sehr stark, breitbuschig, blüht 
ununterbrochen bis zum Frost. ADR-Rose 

1 Stück DM 7,30 

8 SHALOM® (Poulsen 1972) 
zinnoberorange, G P150-200 cm D 

Blumen in Dolden, langsam aufblühend, sehr groß, stark 
gefüllt. Die leuchtende, zinnoberorange Farbe hält sich 
bis zum sauberen Verblühen. Duftend. Pflanze gut ver¬ 
zweigt, kräftige Stiele bildend, straff aufrechter Wuchs. 
Große, reichliche Belaubung. 1 Stück DM 7,80 

7 STADT ROSENHEIM® (Kordes 1961) 
lachsorange, G P100-150 cm 

Gefüllte, edelrosenartige Blumen, leuchtend lachs¬ 
orange. Glänzende, hellgrüne Belaubung. ADR-Rose 

1 Stück DM 7,30 

8 WESTERLAND® (Kordes 1969) 

gelb mit orange, G P 100-150 cm D (!) 

Farbenfreudigste und starkduftendste Strauchrose! 
Knospen rundlich spitz, leuchtendgelb mit roten Streifen. 
Offene Blumen, groß, halbgefüllt, haltbar, starkduftend, 
von leuchtendem Lichtgelb mit orange. Die Pflanze 
wächst stark, buschig, mit sattgrüner, reichlicher Belau¬ 
bung. Früh- und reichblühend bis zum späten Herbst. 
ADR-Rose 1 Stück DM 7,80 



ZITRONENFALTER® (Tantau 1965) 
goldgelb, G P100-150 cm D 

Edelrosengleiche, goldgelbe Blüten, gut gefüllt und lange 
haltbar, mit intensivem Teerosenduft. 

1 Stück DM 7,80 


Sortenempfehlungen für 

Hänge und Böschungen und als Bodendecker: 

Rosa nitida Red Yesterday 

Rosa virginiana The Fairy 

Rosa rugosa (u. Arten) Yesterday 
Dagmar Hastrup Snow Ballet 

Max Graf Fairy Dance 

New Dawn Fairyland 

Snow Carpet 


...für Hecken: 


Alle Wildrosen 100/150 
Rosa rugosa regeliana 80/120 
Arthur Bell 70/90 
Escapade 70/90 
Märchenland 80/120 
Alexander 80/120 
Elmshorn 100/150 
Feuerwerk 100/120 
Westerland 100/120 
Gloriette 100/120 













Bodendeckerrosen 

Rosen als Bodendecker, also flächendeckend und bodenbedeckend wachsend, sind keine neue Rosenklasse, 
sondern ein Verwendungszweck wurde neu bzw. wieder entdeckt. Die meisten Sorten sind den Park- und Strauch¬ 
rosen zuzurechnen. Die Wuchsformen sind unterschiedlich, flach niederliegend und kriechend oder auch bogig 
überhängend wachsend. Bei vielen Sorten sind die Ahnen in der Klasse der Rosa rugosa und der Rosa wichuriana 
zu suchen. 


7 DAGMAR HASTRUP (Poulsen 1914) 

Rosa rugosa, pastellrosa, G P €60-100 cm 
Einfache, große Blüten, pastellrosa mit goldgelben Staub- 
gefässen. Die Pflanze wächst niedrig, breitbuschig, ist 
sehr frosthart und bringt im Herbst einen reichen Frucht¬ 
schmuck. 1 Stück DM 7,30 

7 FAIRY DANCE® (Harkness 1979) Str. 
a blutrot, G P 40-60 cm (3-4 Pfl. je qm) 

™ Die blutroten Blüten sind klein, ca. 3-4 cm 0, starkgefüllt 
und stehen in Büscheln. Die Sorte ist ab Ende Mai ständig 
in Blüte und treibt sehr schnell nach. Die Pflanzen haben 
einen überhängenden Wuchs und bilden ab dem zweiten 
Jahr ein dichtes Polster von etwa 30-40 cm Höhe, 
woraus einzelne Teile etwas höher herauswachsen. Eine 
reizvolle neue Rose aus einer Kreuzung zwischen The 
Fairy und Yesterday. 1 Stück DM 7,30 

7 FAIRYLAND® (Harkness 1979) Str. 
weiß/rosa, G P 20-40 cm (4 Pfl. je qm) 

™ Die leichtgefüllten Blüten sind meist weiß mit einem rosa 
Hauch. Bei wenig Sonne verstärkt sich das Rosa. Die 
Sorte hat einen kriechenden Wuchs und bleibt ziemlich 
am Boden, so daß sich im Laufe der Zeit ein dichtes 
Polster von nur etwa 20 cm Höhe bildet. Seither die 
niedrigste bodenbedeckende Rose in unserem Sorti¬ 
ment. Eltern: The Fairy x Yesterday. 1 Stück DM 7,30 


8 FAIRY PRINCE® (Harkness 1982) Str. 

v hellrot, G P 80-100 cm (1-2 Pfl. je qm) 

* Die kleinen Blüten erscheinen in außergewöhnlich großer 
Zahl in Rispen oder großen Dolden, sind gut gefüllt, hell¬ 
rot. Die Pflanze wächst sehr stark, breitbuschig, überhän¬ 
gend und deckt sehr dicht ab. Diese gesunde Rose ist 
deswegen als Bodendeckerrose für größere Flächen 
bestens geeignet, jedoch auch als Einzelstrauch oder in 
kleinen Gruppen mit großer Zierwirkung. 

1 Stück DM 7,80 

7 HEIDERÖSLEIN - NOZOMI® (Onodera 1968) Str. 
perlmutterrosa, G P 20-40 cm (4-6 Pfl. je qm) 

Üppiger Blütenflor, der eine Fülle von zierlichen, gut 
gefüllten perlmutterrosa Blüten hervorbringt. Leicht duf¬ 
tend. Die Pflanze ist robust, gesund und sehr winterhart 
und hat einen kriechenden Wuchs. Eine attraktive Sorte 
für Steingärten und Böschungen, die immerzu mehreren 
zusammengepflanzt werden sollte. 1 Stück DM 7,30 

6 MAX GRAF (Bodwitch 1919) 

Rosa rugosa x wichuriana, rosa P € 

Absolut winterharte Rose mit starkem Wuchs, jedoch 
kriechend. Daher als Bodendecker hervorragend 
geeignet. Die Blumen sind mittelgroß, einfach, leuchtend 
rosa mit goldgelber Mitte. 1 Stück DM 6,80 

7 RED YESTERDAY® (Harkness 1978) Flor./Str. 



(Syn. Marjorie Fair) 

*r dunkelrot, G P 60-80 cm 

Beschreibung siehe unter Polylantharosen 
Seite 21 ADR-Rose 1 Stück DM 7,30 

7 SNOW BALLET® (Clayworth 1978) Str. 
jw reinweiß, G P 30-50 cm (ca. 3 Pfl. je qm) 

™ Ein moderner, dauerblühender Bodendecker mit krie¬ 
chendem Wuchs. Zur flächigen Bepflanzung, insbeson¬ 
dere von Hängen, bestens geeignet. Die mittelgroßen, 
reinweißen Blumen sind gut gefüllt und erreichen einen 
Durchmesser von 4-5 cm. Die Belaubung ist glänzend 
dunkelgrün und gesund. Eine vielversprechende neue 
Rosenart mit interessanten Verwendungsmöglichkeiten. 

1 Stück DM 7,30 



„Bodendecker“-Rosen sind eine erfreuliche Alternativezu dem nur grünen Cotoneaster. Sie 
eignen sich besonderszum Bepflanzen von Böschungen oder größeren Flächen, jedoch sind 
schwach- wachsende Sorten auch sehr gut für Steingärten oder zur Grabbepflanzung 
geeignet. 

Nicht alle Sorten sind dauer- oder öfterblühend, besonders die stärkerwachsenden Sorten, 
von Rosa rugosa abstammend, blühen einmal im Jahr über eine längere Periode und remon- 
tieren wenig oder selten. 
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8 SNOW CARPET® (McGredy 1981) Min. 
v reinweiß, gelbe Mitte, G P 10-30 cm D (4-5 Pfl. je qm) 

* Diese Rose wächst ganz flach und niedrig. Die zierlichen 
Triebe bleiben ganz eben am Boden, sind dicht belaubt 
und bedecken den Boden total. Die kleinen Blüten sind 
dicht gefüllt, weiß mit gelber Mitte und haben einen leich¬ 
ten Duft. Die Sorte blüht sehr reich, remontiert allerdings 
recht wenig. Da Snow Carpet nicht besonders stark 
wächst, ist diese Rose auch für kleine Flächen gut 
geeignet, also in Privatgärten, für Grabbepflanzungen, im 
Topf oder Balkonkasten besonders reizvoll. Eltern: New 
Penny x Temple Beils. Zur Zeit nur im Topf (Container) 
lieferbar. 1 Stück DM 7,80 

im Container 1 Stück DM 10,80 

10 Stück DM 99,- 


5 THE FAIRY (Bentall 1932) Zwerg-Pol. 
rosa, G 30-50 cm 

Kleine gefüllte Blüten, in einem wunderschönen klaren 
Rosa, in großen Dolden blühend. Niedrig, breitwüchsig, 
teils kriechender Wuchs, daher für Böschungen (Hänge) 
besonders geeignet. 1 Stück DM 6,30 

6 YESTERDAY® (Harkness 1974) Flor./Str. 
v rosa/lavendelfarben, G P To 40-60 cm 

' Beschreibung siehe unter Polyantharosen 

Seite 24 ADR-Rose 1 Stück DM 6,80 



Wildrosen 


aus Sannen gezogene Arten, die sich sehr gut in 
der freien Landschaft als Windschutzanlage und 
Hecke verwenden lassen, einige Sorten eignen 
sich auch sehr gut zur Böschungs- und Hangbe¬ 
pflanzung als Bodenbefestiger. Der Pflanzab¬ 
stand sollte bei Einzelpflanzung 1 bis 1 V 2 m be¬ 
tragen, als Hecke gepflanzt je nach Wuchsstärke 
25 bis 60 cm. 

1 ROSA CANINA (Hundsrose, Heideröslein) 
rosa, PC200-300 cm, Vl-Vll 

Bekannte, wilde Heckenrose, Blüten rosa, im Juli, im 
Herbst bis in den Winter rote Hagebutten. 

1 Stück DM 4,35 

1 ROSA MULTIFLORA 
reinweiß, P €200-300 cm, Vl-Vll 

Einfache, reinweiße Blüten. Starkwachsende, überhän¬ 
gende Pflanzen, im Herbst voll kleiner, roter Früchte. 

1 Stück DM 4,35 

3 ROSA NITIDA (Glanzrose) 
reinrosa, G P 50-75 cm, Vl-Vll 

Niedrige Art. Blumen reinrosa, 4-5 cm Durchmesser. Im 
Herbst voll roter Früchte. Für niedrige Hecken, Hang¬ 
bepflanzung und Einfassungen geeignet. 

1 Stück DM 5,30 

1 ROSA RUBIGINOSA (Schottische Zaunrose) 
rosenrot, P 200-300 cm, VI 

Blüten einfach rosenrot. Pflanze stark bestachelt, nach 
Äpfel duftende Belaubung. Im Herbst rote Früchte. 

1 Stück DM 4,35 

1 ROSA RUBRIFOLIA (blaue Hechtrose) 
hellrot, P € 200-300 cm, VI 

Blüten hellrot, einfach. Pflanze buschig, stark wachsend 
mit roter Belaubung. 1 Stück DM 4,35 

1 ROSA RUGOSA (Regeliana) (Apfelrose, Kartoffel rose) 
hellrot, P €150-200 cm 

Blumen einfach, hellrot. Pflanze gleich hoch- und breit¬ 
wachsend, im Herbst große Hagebutten. Für Hecken, 
Böschungen und Einfassungen geeignet. 

1 Stück DM 4,35 

4 ROSA RUGOTIDA (R. nitida x rugosa) 
rosa, P€ 100-150 cm, Vl-Vll D 

Blüte groß, rosa, wohlriechend im Juni/Juli, Salzresistent, 
wertvoll für Straßenbepflanzung und Landschaftsbau. 

1 Stück DM 5,80 

1 ROSA SPINOSISSIMA (Dünenrose) 
hellgelb, P 80-120 cm, V-Vl D 

Einfache Blüten, weiß bis hellgelb, selten rosa, duftend. 
Kompakter, buschiger Wuchs, dicht bestachelt. 

1 Stück DM 4,35 

1 ROSA VIRGINIANA (R. carolina, Wiesenrose) 
hellrot/rosa, P100-150 cm, Vl-Vll 

Blumen einfach, hellrot bis rosa. Im Herbst rotfärbende 
Belaubung und mit roten Früchten übersät. 
__ 1 Stück DM 4,35 


Bei bodenbedeckenden Rosen sollte man darauf achten, daß vor dem Pflanzen die Flächen 
frei von Wurzelunkräutern sind, evtl, empfiehlt sich eine Behandlung mit „Round-up". 
Keimende Unkräuter kann man mit „Gesatop7„Simazin“ spritzen. Dies gilt insbesondere bei 
der Verwendung von „Bodendeckern“ im öffentlichen Grün. Nach Untersuchungen, beson¬ 
ders der Stadt Dortmund, sind die Pflegeaufwendungen wesentlich niedriger als bei 
Cotoneaster. Ab dem zweiten Jahr sind die Flächen meist so gut bedeckt, daß kein Unkraut 
mehr aufkommt. 
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Park-und Moosrosen 


In dieser Gruppe sind die botanischen Arten und ihre Sorten zusammengefaßt, wie Spinosissima-Hybriden, Centifolia- 
und Rugosa-Sorten, die alle meist nur einmal blühen. Sie lassen sich gut als blühende Unterpflanzung von großen 
Bäumen, als freistehende Einzelbüsche, in Gruppen oder lockeren Hecken verwenden, einige Sorten auch gut zur 
Pflanzung an Hanglagen. Pflanzabstand je nach Wuchsstärke 1 bis 1V 2 m. 


5 CONRAD FERDINAND MEYER (Müller 1899) 

Rosa rugosa - silbrigrosa, G P 200-250 cm D 
Blume groß, duftend, schön geformt, silbrigrosa; stark¬ 
wüchsig und reichblühend. 1 Stück DM 6,30 

5 F.J. GROOTENDORST (Grootendorst 1918) 

Rosa rugosa - leuchtendrot, G P 100-150 cm 
Blumen in Büscheln, ungewöhnlich haltbar, vollgefüllt, 
leuchtendrot. Pflanze buschig wachsend, öfterblühend. 

1 Stück DM 6,30 

6 FRÜHLINGSGOLD (Kordes 1937) 

Rosa spinosissima - goldgelb, G P 150-200 cm D 
Gesund und winterhart, sehr früh und überreich blühend. 
Blume einfach, groß, bis 12 cm Durchmesser, goldgelb, 
stark duftend. 1 Stück DM 6,80 

5 PINK GROOTENDORST (Grootendorst 1923) 

Rosa rugosa - reinrosa, G P100-150 cm 
Blumen gefüllt, nelkenförmig, reinrosa, daher auch Nel¬ 
kenrose genannt. Pflanze niedrige Büsche bildend, 
schön als öfterblühende Hecke. 1 Stück DM 6,30 

7 ROBUSTA® (Kordes 1979) 

Rosa rugosa, leuchtend blutrot, G P €100-150 cm 
Ideal für blühende Hecken und Zäune. Die leuchtend 
blutroten, schalenförmigen Blumen sind sehr haltbar und 
selbstreinigend. Die Pflanze wächst kräftig, aufrecht, 
dicht geschlossen und blüht den ganzen Sommer. Die 
Belaubung ist sehr groß, üppig, glänzend, frischgrün, 
später dunkelgrün. ADR-Rose. 1 Stück DM 7,30 


5 ROSA CANINA KIESE (Kiese & Co. 1910) 
feurigblutrot, G P 150-200 cm D 

Pflanze starkwüchsig, im Herbst voll herrlichster roter 
Früchte. Einfache, feurigblutrote Blüten. 

1 Stück DM 6,30 

7 ROSA HUGONIS (eingeführt 1899) 
goldgelb, G P 200-300 cm D 
Chinesische Goldrose. Blüht bereits im Mai, einfach 
leuchtend goldgelb. Sehr reichblühend. 

1 Stück DM 7,30 

7 ROSA LUTEA BICOLOR (eingeführt um 1590) 
kapuzinerrot, G P €100-150 cm 
Blumen einfach, außen goldgelb, innen kapuzinerrot, 
Pflanze wüchsig und reichblühend. 1 Stück DM 7,30 

6 ROSA MOYESII (eingeführt ca. 1894) 
blutrot, G P 150-200 cm 

Blumen einfach, tiefblutrot, reichblühend; glänzendrote 
Früchte. 1 Stück DM 6,80 

6 ROSA MUSCOSA (Holland 1796) 

Rosa centifolia - rosa, G P 150-200 cm D 
Schönste Moosrose, intensiv rosa; mittelgroße, gefüllte 
Blumen, stark bemoost. Kräftiger Centifolienduft. 

1 Stück DM 6,80 

7 ROSA OMEIENSIS PTERACANTHA (eingeführt 1890) 
reinweiß, G P 200-250 cm 

Stacheldrahtrose; auffallend durch die bis zu 3 cm breiten 
roten Stacheln. Stark aufrecht wachsend; kleine rein¬ 
weiße Blüten im Mai. 1 Stück DM 7,30 



Schau- und Prüfgarten der ROSEN-UNION : Auf einem etwa 6.000 qm großen Gelände unterhalten wir einen Schau- 
und Prüfgarten. Nahezu 10.000 Rosen in über 250 Sorten sind hieraufgepflanzt. Unsergesamtes Sortiment ist zu sehen 
und noch einige Sorten mehr. Hier können sie den ganzen Sommer über die Eigenschaften der verschiedenen Rosen¬ 
sorten vergleichen, bevor Sie sich entscheiden, welche Sorte in Ihren Garten soll. 

Gleichzeitig bemühen wir uns, Ihnen Anregungen für die Gestaltung Ihres Hausgartens zu geben: Besonders bei Park- 
und Strauchrosen und Kletterrosen zeigen wir Verwendungsmöglichkeiten auf, außerdem Pflanzbeispiele von Rosen in 
Verbindung mit Stauden und anderen Gehölzen. 

Unser Sortiment ist hier einem ständigen Test unterworfen. Über alle Beobachtungen bezüglich Krankheitsanfälligkeit, 
Winterhärte, Blütenreichtum u. a. werden ständig Aufzeichnungen gemacht. 
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Hochstamm¬ 

rosen 


HOCHSTAMMROSEN 

(auf Stamm veredelte Edel- und Beetrosen) 
Preise siehe Seite 2 


Lieferbare Sorten: 

HOCHSTÄMME Stammhöhe 90 cm 1 Stück DM 22- 


Alec’s Red 
Alexander 
Ave Maria 
Bad Nauheim 
Blessings 
Caribia 
Carina 
Corso 
Duftwolke 
Feuerzauber 
Gay Gordons 
Gloria Dei 


Lady Rose 

Landora 

Mabella 

Mainzer Fastnacht 

Mildred Scheel 

Panorama 

Papa Meilland 

Pascali 

Piccadilly 

Red Star 

Roter Stern 

Schwarzwaldmädel 


Silver Jubilee 
Super Star 
Sutters Gold 
Whisky 
Friesia 
Lilli Marleen 
Prominent 
Rob Roy 
Shocking Blue 
Sonia Meilland 
Träumerei 


HALBSTÄMME Stammhöhe 60 cm 1 Stück DM 19- 


Alec’s Red 
Bad Nauheim 
Blessings 
Carina 
Duftwolke 
Feuerzauber 
Gay Gordons 
Gloria Dei 
Landora 


Mabella 

Mainzer Fastnacht 

Mildred Scheel 

Panorama 

Pascali 

Red Star 

Roter Stern 

Schwarzwaldmädel 


Silver Jubilee 
Super Star 
Whisky 
Friesia 
Lilli Marleen 
Prominent 
Shocking Blue 
Träumerei 


TRAUERROSEN Stammhöhe 140 cm 1 Stück DM 27- 
(auf Stamm veredelte Kletterrosen und Bodendecker) 


Compassion 
Coral Dawn 
Excelsa 
Fairy Dance 
Fairyland 
Golden Showers 


Goldfassade 

Goldstern 

Gruß an Heidelberg 
Marechal Niel 
Morning Jewel 
Royal Gold 


Sympathie 
The Fairy 
Westerland 
White Cockade 
Yesterday 


FUSSTÄMMEStammhöhe 30cm 1 Stück DM 16- 
(auf Stamm veredelte Zwerg- u. Topfrosen u. Bodendecker) 


Baby Maskerade The Fairy Muttertag 

Guletta Snow Ballet Vatertag 

Scarletta Fairy Dance 

Starina Fairyland 



Pflanzen und Überwintern von Hochstammrosen: 

Für Wurzelschnitt und das Einpflanzen gilt das gleiche wie bei niedrigen Rosen. 
Der Pfahl, an dem der Stamm angebunden wird, muß bis in die Krone ragen, damit 
die Veredlungsstellen nicht ausbrechen. 

Der beste Überwinterungsschutz bei Stammrosen ist das Niederlegen der 
Stämme. Dabei wird der Hochstamm vorsichtig über die Zapfenschnittstelle 
gebogen und mit einer Astgabel o. ä. am Boden festgehalten. Die Krone wird mit 
Erde bedeckt, der Stamm mit Tannenreisig, um Frostrisse zu vermeiden. 

Bei älteren Stämmen, die sich nicht mehr umbiegen lassen, wird die Krone mit 
Tannenreisig umbunden, wobei mandieTriebeder Pflanzeetwas zusammenbin¬ 
den sollte. Vermeiden Sie Plastiktüten, die Frostschäden eher fördern. 




















\ferkaufs-und 

Lieferbedingungen 

ALLGEMEINES 

1. Nach dem Erscheinen einer neuen Liste verlieren alle früher herausge¬ 
gebenen Verzeichnisse ihre Gültigkeit. 

2. Alle Preise gelten ab Verkaufsstelle in Deutscher Mark (DM) ohne 
Skonto und Portoabzüge Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in 
unserem Betrieb haben Listenpreise keine Gültigkeit. 

3. Alle Aufträge werden innerhalb einer Woche bestätigt. 

4. Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, kön¬ 
nen gegen Nachnahme ausgeführt werden. Bei Begleichung von Rech¬ 
nungsbeträgen darf ein Zahlungsziel von 30 Tagen nicht überschritten 
werden. Erfolgt Barzahlung innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum, 
werden 2 Prozent Skonto auf den Netto-Rechnungsbetrag gewährt. 
Wird das Zahlungsziel von 30 Tagen überschritten, so ist der Lieferbe¬ 
trieb berechtigt. Verzugszinsen in bankmäßiger Höhe zu berechnen. 
Bei Zahlung durch Akzept trägt der Käufer alle entsprechenden Spe¬ 
sen. Verlängerungswünsche müssen spätestens 10 Tage vor Fälligkeit 
mitgeteilt werden. In solchen Fällen kann der Lieferbetrieb eine ange¬ 
messene Abschlagszahlung verlangen 

5. Vertreter sind zum Inkasso nur gegen Vollmacht berechtigt. 

6. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigen¬ 
tum. 

7. Sollte sich später heraussteilen, daß der Besteller zahlungsunfähig ist 
oder daß seine anderweitigen Zahlungsverpflichtungen zu oer Befürch¬ 
tung Anlaß geben, daß der Verkäufer eine ordnungsgemäße Bezah¬ 
lung vom Besteller nicht erhalten wird, ist der Verkäufer nicht verpflich¬ 
tet, die, wenn auch schriftlich bestätigte, Bestellung auszuführen. 

8. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für den Geschäfts¬ 
verkehr von Baumschulen mit Wiederverkäufern (gewerblichen Unter¬ 
nehmen) sowie mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist 
der Ort der Niederlassung des Lieferbetriebes. 

VERSAND UND VERPACKUNG 

9. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers 

10. Die Verpackung ist sorgfältig und sachgemäß auszuführen. Material 
und Arbeitslohn werden dem Besteller zum Selbstkostenpreis in 
Rechnung gestellt. Eine Rücknahme von Verpackungsmaterial ist 
ausgeschlossen. 

11. Rollgeld zur Bahn oder Flugzeug trägt der Besteller. Die Höhe richtet 
sich nach den örtlichen Verhältnissen. 

12. Alle Sendungen werden auf Kosten des Bestellers gegen Transport- 
und Frostschäden versichert. Für entstehende Transport- und Frost¬ 
schäden ist der Lieferant nicht haftbar 

13. Rollgeld, Verpackungs- und Transportversicherungskosten können 
nachgenommen werden. 

LIEFERFRIST UND GEWÄHRLEISTUNG 

14. Wenn durch Wetterkatastrophen, Hagel, Frost, Dürreschäden und 
durch andere Fälle höherer Gewalt, sowie wegen Streik, Aussperrung, 
Betriebsstörung oder sonstiger vom Käufer nicht zu vertretender 
Behinderung die Ausführung bestehender Aufträge unmöglich 
gemacht worden ist, entfällt die Lieferpflicht. 

15. Eine Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernom¬ 
men. 

16. Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungsbetrag gelei¬ 
stet. Darüber hinausgehende Ansprüche können nicht geltend gemacht 
werden. 

MÄNGELRÜGEN 

17. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Die Män¬ 
gelanzeige muß spätestens binnen fünf Tagen nach Empfang der Ware 
abgesandt sein. Die Mängel sind genau anzugeben. Erst später erkenn¬ 
bare Mängel müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar 
geworden sind. 

18. Es ist nicht gestattet, von einer Warenart nur einen bestimmten Teil zur 
Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlan¬ 
gen, da jeder einzelne Posten als ein Ganzes zu betrachten ist. 

ERSATZ 

19. Ersatz für fehlende Sorten In ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist 
gestattet, ebenfalls können bei Rosen für Güteklasse A, Pflanzen der 
Güteklasse B zu dem hierfür gültigen Preis geliefert werden, falls bei¬ 
des vom Besteller nicht ausdrücklich verbeten wird. 

MUSTER UND MASSE 

20. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen 
nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen. 

21 . Für alle Lieferungen sind die Güteklassen und Grundmaße der Gütebe¬ 
stimmungen des Bundes deutscher Baumschulen maßgebend. 

NACHBAU UND AUSFUHRVERBOT 

22. Der Verkauf von warenzeichenrechtlich, sortenschutzrechtlich und 
patentrechtlich geschützten Rosensorten verpflichtet dazu, diese 
geschützten Sorten nicht in Katalogen, gedruckten Angebotslisten 
oder dergleichen aufzunehmen, die erworbenen Rosenpflanzen oder 
Teile hiervon nicht zur Vermehrung zu benutzen und jeden Verkauf von 
Rosenpflanzen und Rosenaugen ins Ausland zu unterlassen Der Käu¬ 
fer verpflichtet sich, in Fällen der Weiterveräußerung, diese Maßnahme 
auch seinen Käufern aufzuerlegen. Die Verpflichtung entfällt, wenn der 
Käufer für die gekauften geschützten Rosensorten selbst Lizenzneh¬ 
mer ist. 


Ausschnitte aus dem 

Schau- und Prüfgarten der ROSEN - UNION 


Rosengesteck mit MAINZER FASTNACHT 
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Alphabetisches Rosenverzeichnis 



Pr.-Gr. 

Seite 


Pr.-Gr. 

Seite 


Pr.-Gr. 

Seite 

Alain 

2 

13 

Gloriette 

8 

28 

Passion 

3 

11 

Alberich 

5 

25 

Goldbeet 

3 

16 

Paul's Scarlet Climber 

5 

27 

Alec’s Red 

5 

4 

Golden Showers 

6 

26 

Piccadilly 

4 

11 

Alexander 

6 

4 

Goldfassade 

6 

26 

Pineapple Poll 

4 

20 

Alison Wheatcroft 

1 

13 

Gold Glow 

2 

8 

Pink Grootendorst 

5 

32 

Allgold 

5 

13 

Goldstern 

8 

26 

Playboy 

5 

20 

Ambassador 

6 

4 

Golestan 

6 

8 

Polygold 

6 

20 

Anne Cocker 

4 

13 

Greensleeves 

8 

16 

Prince Igor 

5 

20 

Antonia Ridge 

6 

5 

Gruß an Bayern 

5 

16 

Prominent 

6 

20 

Arthur Bell 

4 

13 

Gruß an Heidelberg 

7 

27 

Pussta 

6 

20 

Ave Maria 

7 

5 

Guletta 

6 

25 

Queen Elizabeth 

4 

21 

Baby Maskerade 

6 

25 

Haendel 

7 

29 

Red Det ’80 

6 

25 

Baccara 

4 

5 

Happy Wanderer 

4 

17 

Red Ribbon 

5 

21 

Bad Fussing 

6 

13 

Heideröslein Nozomi 

7 

30 

Red Star 

5 

11 

Badener Gold 

4 

13 

Helga 

5 

17 

Red Yesterday 

7 

21 

Bad Nauheim 

5 

5 

Helmut Schmidt 

8 

8 

Rob Roy 

5 

21 

Beaute 

2 

5 

Henkell Royal 

4 

8 

Robusta 

7 

32 

Betty Prior 

3 

13 

Herzog von Windsor 

7 

8 

Rosa can. v. Kiese 

5 

32 

Bira 

7 

14 

Hidalgo 

7 

9 

Rosa canina 

1 

31 

Bischofsstadt Paderborn 

7 

28 

Hotel Royal 

8 

27 

Rosa hugonis 

7 

32 

Bit O'Sunshine 

5 

25 

Ilse Haberland 

6 

29 

Rosa lutea bicolor 

7 

32 

Blaze superior 

5 

26 

Interama 

5 

17 

Rosa moyesii 

6 

32 

Blessings 

4 

5 

Irish Beauty 

4 

17 

Rosa multiflora 

1 

31 

Blue Parfüm 

8 

5 

Irish Summer 

4 

17 

Rosa muscosa 

6 

32 

Burgund 81 

8 

6 

Irish Wonder 

4 

17 

Rosa nitida 

3 

31 

Capistrano 

2 

6 

Jana 

6 

9 

Rosa omeiensis pteracantha 

7 

32 

Caribia 

7 

6 

John Cramphorn 

6 

17 

Rosa rubiginosa 

1 

31 

Carina 

5 

6 

Joseph Guy 

1 

18 

Rosa rubrifolia 

1 

31 

Carlita 

6 

6 

Josephine Bruce 

2 

9 

Rosa rugotida 

4 

31 

Centennaire de Lourdes 

6 

28 

Käthe Duvigneau 

2 

18 

Rosa rugosa 

1 

31 

Chatter 

1 

14 

King’s Ransom 

5 

9 

Rosa spinosissima 

1 

31 

Cheerio 

6 

14 

Kobold 

6 

18 

Rosa virginiana 

1 

31 

Chorus 

6 

14 

Königin der Rosen 

6 

9 

Rosenau 

2 

21 

Chrysler Imperial 

1 

6 

Korona 

3 

18 

Rosendorf Schmitshausen 

7 

27 

City of Belfast 

5 

14 

Lady Rose 

7 

9 

Rosenfee 

5 

21 

Compassion 

7 

26 

Landora 

6 

9 

Rosika 

8 

21 

Conrad Ferdinand Meyer 

5 

32 

1 annnnis 

0 

18 

Rosi Mittermeier 

5 

21 

Coral Dawn 

7 

26 

ua)j)jui na 

1 avaalut 

5 

18 

Roter Stern 

1 

11 

Cordula 

6 

14 

Luvay 1U l 

Lena 

8 

9 

Royal Albert Hall 

5 

12 

Coronado 

1 

6 

Lichterloh 

6 

29 

Royal Gold 

7 

27 

Coronation Gold 

7 

6 

Lichtkönigin Lucia 

8 

27 

Rumba 

4 

21 

Corso 

6 

6 

Ulli Marleen 

4 

18 

Santa Maria 

4 

22 

Crucenia 

7 

7 

Liselle 

8 

9 

Sarabande 

5 

22 

Dagmar Hastrup 

7 

30 

Lolita 

6 

10 

Scarletta 

6 

25 

Dalli Dalli 

6 

14 

Lucy Cramphorn 

2 

10 

Schneewittchen 

7 

29 

Dirigent 

8 / 

28 

Lyrik 

5 

29 

Schwarzwaldmädel 

7 

12 

Disco 

5 

14 

Mabella 

6 

10 

Schweizer Gruß 

4 

22 

Doris Tystermann 

5 

7 

Madeion 

8 

10 

Shalom 

8 

29 

Double Delight 

7 

7 

Märchenland 

4 

18 

Shocking Blue 

6 

22 

Duftwolke 

6 

7 

Mainzer Fastnacht 

6 

10 

Signalfeuer 

3 

22 

Duftzauber 

6 

7 

Margaret 

1 

10 

Silver Jubilee 

6 

12 

Edelweiß 

6 

14 

Margaret Merril 

7 

18 

Snow Ballet 

7 

30 

Eleanor 

5 

25 

Marion 

2 

18 

Snow Carpet 

8 

31 

Elmshorn 

5 

28 

Marlena 

6 

19 

Solo 

7 

27 

Emotion 

6 

15 

Mauve Melodee 

3 

10 

Sonia Meilland 

7 

22 

Ena Harkness 

1 

7 

Max Graf 

6 

30 

Stadt Rosenheim 

7 

29 

Erotika 

6 

7 

Mercedes 

8 

19 

Starina 

6 

25 

Escapade 

6 

15 

Meteor 

5 

19 

Sumatra 

2 

22 

Esmeralda 

7 

7 

Michele Meilland 

2 

10 

Super Star 

5 

12 

Europeana 

5 

15 

Mildred Scheel 

7 

40 

Sutters Gold 

2 

12 

Evening Star 

6 

7 

Mme. L. Dieudonne 

1 

10 

Sympathie 

8 

27 

Fanal 

2 

15 

Molde 

6 

19 

Taora 

6 

23 

Fairy Dance 

7 

30 

Montana 

6 

19 

Tatjana 

7 

12 

Fairyland 

7 

30 

Morning Jewel 

7 

27 

Tchin Tchin 

5 

23 

Fairy Prince 

8 

30 

Mountbatten 

8 

19 

The Fairy 

5 

25 

Feuerwerk 

8 

28 

Muttertag 

3 

19 

Tip Top 

5 

23 

Feuerzauber 

6 

8 

Neues Europa 

5 

19 

Tom Tom 

2 

23 

Fidelio 

5 

15 

New Dawn 

7 

27 

Topsi 

6 

23 

Finnstar 

7 

25 

New Yorker 

2 

11 

Trade Winds 

3 

12 

F. J. Grootendorst 

5 

32 

Nina Weibull 

2 

19 

Träumerei 

6 

23 

Flammentanz 

6 

26 

Norita 

6 

11 

Trumpeter 

5 

24 

Fontaine 

8 

28 

Oklahoma 

2 

11 

Vatertag 

3 

24 

Frau Astrid Späth 

1 

15 

Olala 

5 

20 

Virgo 

3 

12 

Friesia 

6 

15 

Olga Tschechowa 

8 

11 

WpiRpr Fnnpl 

3 

24 

Frühlingsgold 

6 

32 

Orange Sensation 

6 

20 

ff UIUCI L-l 

Westerland 

8 

29 

Galina 

6 

8 

Panorama 

5 

11 

Whisky 

6 

12 

Gay Gordons 

4 

8 

Papa Meilland 

6 

11 

White Cockade 

8 

27 

Glenfiddich 

5 

15 

Paprika 

5 

20 




Glengarry 

4 

16 

Parade 

5 

27 

Yesterday 

6 

24 

Gloria Dei 

1 

8 

Pariser Charme 

6 

11 

Young Quinn 

5 

24 

Gloria mundi 

4 

16 

Pascali 

6 

11 

Zitronenfalter 

8 

29 
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